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Le premier rapport Leuchter (1988) portait sur Auschwitz, 
Birkenau et Majdanek. La partie essentielle de ce rapport a ete publiee 
dans une traduction frangaise (Annates d'Histoire Revisionniste n° 5, 
ete-automne 1988, p. 51-102). II ne pouvait etre question de publier 
rensemble, considerable, des pieces annexes. 

Le second rapport Leuchter (1989) porte sur Dachau, Mauthausen 
et Hartheim. Nous n'en publions id que la partie essentielle, a 
rexclusion de tous plans, schemas et pieces annexes. Nous lui ajoutons 
une preface et une bibliographie critique dues au professeur Faurisson. 

Le troisieme rapport Leuchter (1990) portera sur la chambre a gaz 
d'un penitencier amdicain. 

Vu les difficultes de traduction de ces textes au caractere 
essentiellement technique, seul fait foi le texte original anglais. 
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PREFACE 


Fred A. Leuchter est un ingenieur americain; age de 46 ans, 
il vit a Boston ou il s'est specialise dans I'etude et la 
fabrication des systemes d'execution capitate dans certains 
penitenciers de son pays. 11 a notamment mis au point la 
modernisation de la chambre a gaz du penitencier de Jefferson 
Cify (Missouri). 

Emsf Ziindel esf allemand ; age de 50 ans, il vit a Toronto 
ou, apres une brillante carriere de graphiste et de publicitaire, 
qu'il a du abandormer a cause de graves ermuis et du boycottage 
que lui ont valu ses opinions revisiormistes, il s'est presque 
entierement consacre a la lutte contre le mensonge de 
1' «Holocauste». Je I'ai assiste dans cette lutte, notamment a 
I'occasion de deux proces qui lui ont ete intentes a I'instigation 
d'une association juive du Canada, en 1985 et 1988. Le premier 
proces a dure sept semaines et s'est acheve par une condam- 
nation a quinze mois de prison pour «publication de fausse nou- 
velle» (sic). Ce proces a ete casse en raison d'erreurs graves 
commises par le juge Hugh Locke. Le second proces a dure quatre 
mois et, cette fois-ci, E. Ziindel a ete condamne a neuf mois de 
prison par le juge Ron Thomas. Ce second proces pourrait, lui 
aussi, etre casse pour un motif identique. 

En 1988, E. Ziindel a demande a E. Leuchter de se rendre en 
Pologne pour y examiner «les presumees chambres a gaz 
d'execution» dans les trois camps d'Auschwitz, de Birkenau et 
de Majdanek. La conclusion de ce premier rapport Leuchter est 
formelle : il n'a jamais existe de telles chambres a gaz dans ces 
trois camps. 
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En 1989, E. Ziindel a demande a E. Leuchter de se rendre en 
Republique Eederale d'Allemagne pour y examiner «la 
presumee chambre a gaz d'execution» de Dachau, pres de 
Munich, ainsi qu'en Autriche pour y examiner, pres de Linz, «les 
presumees chambres a gaz d'execution» de Mauthausen et du 
chateau de Hartheim. La conclusion de ce second rapport, qu'on 
va lire ci-dessous, est tout aussi formelle : il n'a jamais existe 
de telles chambres a gaz en ces trois points dAllemagne et 
dAutriche. 

On a dit du revisiormisme qu'il est la grande aventure 
intellectuelle de la fin de ce siecle. Cette aventure a commence 
en realite des le lendemain de la seconde guerre mondiale avec 
la publication des travaux de Maurice Bardeche et de Paul 
Rassinier et s'est poursuivie avec la publication en 1976 de 
I'ouvrage magistral de lAmericain Arthur Robert Butz, The 
Hoax of the Twentieth Centu,r^ publication en 1979 de Der 
Auschwitz Mythos de lAllemand Wilhelm Staglich et la 
premiere conference infemafionale, en 1979 a Los Angeles, de 
rinsfifufe for Historical Review. Dans les annees 80, grace, en 
parficulier, a I'acfion d'E. Ziindel, le revisiormisme a cormuun 
fel developpemenf que, selon foufe vraisemblance, les 
hisforiens de I'avenir parleronf du revisiormisme hisforique 
avant ef apres E. Ziindel. D'une cerfaine maniere, ces deux 
acfions judiciaires — qui sonf un deshormeur pour le Canada — 
auronf fouf change. E. Ziindel avail promis en 1985 que son 
proces, meme s'il devaif le perdre, foumeraif au proces du 
proces de Nuremberg ef que les calomniafeurs de lAllemagne y 
cormaifraienf leur Sfalingrad. 11 ne s'esf pas frompe. 


Avant Ernst Ziindel 

Confrairemenf a ce que s'imagine le grand public, jamais 
les accusafeurs de lAllemagne n'onf songe a prouver I'exisfence 
des chambres a gaz. Cette existence, ils I'ont tenue pour 
prouvee. 

Selon Serge Klarsfeld lui-meme : 


II est evident que dans les annees qui ont suivi 1945 les aspects 
techniques des chambres a gaz ont ete un sujet neglige parce que personne 



54 


REVUE D’HISTOIRE REVISIONNISTE 


n’imaginait qu'un jour on aurait a prouver leur existence (Le Monde Jujf 
janvier-mars 1987, p. 1). 

Lors des proces de Nuremberg, de Jerusalem, de Francfort 
comme lors de bien d'autres proces retentissants, dont celui de 
Klaus Barbie en 1987, on n'a pas davantage cherche a prouver 
I'horrible accusation qui continue de peser sur le grand vaincu. 
Ces mascarades judiciaires ont ete comme des proces de 
sorcellerie ou les accuses eux-memes et leurs avocats, a de rares 
exceptions pres, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu remettre en cause 
le tabou du siecle : celui de la magique chambre a gaz, laquelle 
defie toutes les lois de la physique et de la chimie. Meme 
Jacques Verges, courageux mais non heroique, s'est garde 
d'exiger la moindre preuve de I'existence des chambres a gaz 
auxquelles on ose pretendre que Klaus Barbie aurait envoye les 
enfants d'lzieu. 

Dans ces proces dits de «crimes de guerre» ou de «crimes 
centre rhumanite», des nations qui se disent civilisees ont 
bafoue les regies elementaires de la criminalistique. 

Pour illustrer ce point, prenons I'exemple d'un crime 
quelconque commis en France. Supposons dans ce cas I'existence 
d'une arme, d'lm cadavre et d'lm assassin (ou presume tel). Sauf 
exception, la justice fran^aise pourra etre amenee a exiger 
quatre rapports de routine : 

1 ime etude in situ (sur le terrain) de tout ce qui a pu etre 
trouve en fait de corps et d'objets suspects ; 

2. une expertise de I'arme du crime ; 

3. un rapport d'autopsie ; 

4. un proces-verbal de la reconstitution du crime en 
presence de I'accuse. 

A supposer que I'accuse soit passe aux aveux, jamais un 
magistrat ne decidera que, puisque aveu il y a, on ne souscrira 
pas a ces formalites. D'ailleurs un aveu n'a, par lui-meme, pas 
grande valeur juridique ; I'aveu doit etre verifie et confirme. 

Or jamais, en pres d'un demi-siecle, on n'a satisfait a ces 
exigences elementaires quand il s'est agi, non pas d'un crime 
banal perpetre a I'encontre d'une seule persorme avec une arme 
ordinaire (arme blanche ou arme a feu), mais d'un crime «sans 
precedenf» cense avoir efe perpefre a I'enconfre de millions de 
persormes avec une arme exfraordinaire qu'aucun juge n'avaif 
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encore vue de sa vie : la «chambre a gaz», veritable abattoir 
cbimique aux prouesses industrielles. 

Les premiers proces centre les Allemands accuses d'avoir 
ete employes dans des camps munis de cbambres a gaz ou de 
camions a gaz ont commence a la fin de 1943 en Union sovietique 
(proces de Kharkov et de Krasnodar). Ils continuent a ce jour, 
specialement en Israel avec le proces Demjanjuk. Or, encore 
aujourd'bui, apres 46 ans de tels proces, on ne possede : 

1. aucime etude in sifM de tout ce qui a pu etre trouve en fait 
de corps et d'objets suspects ; 

2. aucune expertise concluant que telle piece ou tel camion a 
servi pour des gazages homicides ; 

3. aucun rapport d'autopsie concluant a un assassinat par 
gaz-poison; 

4. aucun proces-verbal de reconstitution (ou simulacre) 
d'une operation de gazage homicide. 

Dans le cadre d'un proces dit du Struthof-Natzweiler 
(Alsace), il y a bien eu expertise de la «chambre a gaz» et 
autopsie des cadavres de «gazes» conserves a I'hopital civil de 
Strasbourg, mais, dans un cas comme dans I'autre, le professeur 
Rene Fabre, toxicologue, a conclu negativement. Dans le cas de 
Dachau, il y a bien eu une forme d'experfise conduife par le 
capifaine Fribourg, de I'Armee fran^aise, mais, alors que le 
rapporf concluaif a la necessife de poursuivre I'examen de la 
piece bapfisee provisoiremenf «chambre a gaz», cef examen n'a 
pas efe poursuivi. 

Au cours de I'insfrucfion du proces infenfe a Rudolf Hoss ef 
a d'aufres responsables du camp d'Auschwifz, le juge 
d'insfrucfion Jan Sehn a confie a I'Insfifuf d'experfises judi- 
ciaires de la rue Copemic, a Cracovie, I'efude de six fermefures 
en zinc censees provenir de ce qu'il appelaif les orifices de 
venfilafion de la chambre a gaz du Kremaforium II a Birkenau. 
S'y ajoufaif Fexperfise de 25,5 kg de cheveux ainsi que d'objefs 
mefalliques meles a ces cheveux. La presence d'acide cyan- 
hydrique ou de ses composes avail efe consfafee (Rapporfs 
d'experfise du D’' Jan Z. Robel en dale du 15 decembre 1945). 
Rien la que de fres normal. Les Allemands ufilisaienf souvenf 
I'acide cyanbydrique, sous la forme de Zyklon B, pour 
desinfecfer locaux, vefemenfs, objefs. En Pologne, comme dans 
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toute I'Europe en guerre, on collectait les cheveux jusque dans les 
salons de coiffure pour la confection de fexfiles, apres 
desinfecfion. Mais le paradoxe esf que, disposanf d'un fel 
insfifuf de recherches, la justice polonaise n'a jamais, 
apparemmenf, precede aux recherches elemenfaires dans les 
pieces qualifiees de «chambres a gaz» homicides. 

Des fransporfs de jusfice onf bien eu lieu a I'occasion de 
cerfains proces ef nofammenf celui de Francforf (1963-1965). Le 
scandale esf qu'on y a examine cerfains poinfs du camp 
d'Auschwifz mais non les prefendues chambres a gaz qui efaienf 
pourfanf la, soif en I'efaf d'origine (sic), soil a I'efaf de mines 
fouf a fail parlanfes (voy. Wilhelm Sfaglich, Le Mythe 
d 'Auschwitz La Vieille Taupe, 1986). 

Une reconsfifufion, qui esf par definition un simulacre, 
auraif efe facile a realiser a Birkenau ef elle auraif imme- 
diafemenf faif apparaifre le caracfere grofesque des accu¬ 
sations de gazage. On fourne parfois a Birkenau des films 
hollywoodiens prefendanf refracer I'arrivee de convois de juifs 
sur la rampe de Birkenau, a proximife des bafimenfs des 
cremafoires censes confenir (a) un vesfiaire de deshabillage des 
vicfimes ; (b) une chambre a gaz homicide ; (c) une salle 
confenanf cinq fours cremafoires a frois Touches chacun. Chaque 
foumee de vicfimes s'elevaif, nous dif-on, a 2 000 persormes ef il 
y avaif plusieurs fournees par jour pour chaque cremafoire. La 
reconsfifufion donneraif lieu immediafemenf a de fanfasfiques 
emboufeillages vu la dimension des bafimenfs ef la confi¬ 
guration des alenfours. L'engorgemenf des cremafoires seraif 
specfaculaire : a supposer qu'il faille une moyerme d'une heure 
ef demie pour incinerer im cadavre, on se refrouveraif encore, au 
bouf de ce laps de femps, avec 2 000 - 15 = 1 985 cadavres sans 
aucun emplacemenf pour les enfreposer avanf leur incineration ! 
La «machinerie de morf» s'arreferaif des le premier gazage. 11 
faudraif hub jours ef huif nuifs pour incinerer ces 2 000 
cadavres ; encore un four cremafoire ne peuf-il pas foncfiormer 
ainsi jour ef nub en confinu. 

Venons-en a la question des femoins. Dans fous ces proces, 
des persormes sonf venues se presenfer en femoins vivanfs de 
r «Holocausfe» ef des chambres a gaz. Commenf ces persormes 
avaienf-elles, pour leur propre compfe, echappe aux chambres 
a gaz ? Leur reponse efab bien simple : elles avaienf foufes 
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uniformement beneficie d'un miracle. Chaque survivant etait un 
miracule ; le plus souvent, comme 11 etait passe successivement 
par plusieurs camps d'extermination, ce survivant representait 
meme a lui seul une somme de miracles. Les membres des 
«Sonderkommandos» battaient tons les records ; normalement, 
selon leur recit, les Allemands les gazaient eux aussi tons les 
trois mois, ce qui fait qu'au bout du compte deux ans de sejour a 
Auschwitz et Birkenau pouvaient representer pour ces personnes 
un total de sept ou huit miracles consecutifs. 11 est rare que des 
avocats ou des magistrals aient ose marquer leur surprise 
devant cette proliferation de miracles. Le champion de la 
chambre a gaz, Filip Muller (I'immortel auteur de Trois ans 
dans une chambre a gazi'Auschwitz preface de Claude 
Lanzmarm, ed. Gerard Wafelef, 1980), euf quelques ermuis avec 
le fribunal de Francforf a ce sujef, mais il frouva la parade : 
I'hisfoire de la liquidafion chronique des membres du 
«Sonderkommando» n'efaif, vouluf-il bien recormaifre en grand 
seigneur, qu'une legende. 11 esf consfemanf que le grand public, 
les hisforiens ef les magisfrafs se laissenf a ce poinf abuser par 
les prefendus femoins de 1' «Holocausfe». Simone Veil se 
presenfe generalemenf en femoin vivanf ef en preuve vivanfe de 
I'exferminafion des juifs a Auschwifz ; or, si elle esf la preuve 
vivanfe de quelque chose, c'esf bien de ce que les Allemands 
n'exferminaienf pas les juifs a Auschwifz. Simone Veil, sa mere 
ef I'une de ses soeurs onf foujours efe ensemble : a Drancy, a 
Auschwifz, a Bobrek (sous-camp d'Auschwifz) ef a Bergen- 
Belsen ; c'esf dans ce dernier camp qu'elles onf eu a souffrir du 
fyphus ; la mere de S. Veil en esf morfe ; elle avail, ainsi que 
ses deux lilies, survecu a Auschwifz ; une aufre de ses lilies 
survecuf a Ravensbriick. 

Persormellemenf, je n'appelle pas «femoin» celui qui se 
presenfe comme fel, a moins qu'il n'aif passe vicforieusemenf 
devanf un fribunal I'epreuve du confre-inferrogafoire sur la 
materialite meme des faits qu'il rapporte . 

Je demande qu'on me lise id avec affenfion : en aucun proces 
im prefendu femoin de «gazages» n'a efe confre-inferroge sur la 
materialite meme d'un gazage auquel il disait avoir participe 
ou assiste. Meme dans le proces des Allemands Tesch et 
Weinbacher, condamnes a mort et executes pour avoir fabrique 
ou vendu du Zyklon B, le temoin Charles Sigismond Bendel a 
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echappe a ce type de contre-interrogatoire (voy. William 
B. Lindsey, «Zyklon B, Auschwitz, and the Trial of Dr. Bruno 
Tesch», The Journal of Historical Reuiejaautomne 1983, 
p. 261-303). Les avocats ont eu pour principe et pour ligne de 
defense d'evifer le fabou de la chambre a gaz ef de se confenfer 
de dire que leurs clienfs, eux, n'avaienf gaze personne. 


Apres Zundel 

Avec I'arrivee d'E. Zundel, le voile de foufes ces impos- 
fures s'esf dechire. Cef homme a eu I'audace de ne pas se laisser 
infimider. II a monfre que le roi efaif nu. II a confondu les 
fripons. Les experfs ef les femoins de I'accusafion onf essuye la 
une severe defaife. Ef E. Zundel, passanf a la confre-offensive, 
a adminisfre une superbe legon aux hisforiens ef aux 
magisfrafs : il leur a monfre commenf il auraif fallu faire. II 
auraif fallu en quelque sorfe commencer par le commencemenf, ce 
qui, comme on le sail, esf parfois difficile a faire. Cherchanf 
d'abord ef avanf fouf a efablir la maferialife des fails, il a 
envoye a ses frais en Pologne un experf des chambres a gaz ef son 
equipe. Cef experf a preleve des echanfillons des sols, des murs, 
des plafonds de ces prefendues chambres a gaz ef il les a fail 
analyser par un laborafoire americain. 

J'ai raconfe ailleurs commenf experfs ef femoins de 
I'accusafion onf efe mis a mal lors des proces de 1985 ef de 1988 a 
Toronto (voy. Roberf Eaurisson, «Le Revisionnisme au 
Canada/Les proces Zundel»,AnMfl/es d'Histoire Revisionni^te 
efe-aufomne 1988, p. 31-49). Je n'y reviendrai pas. Je voudrais 
seulemenf preciser id qu'il ne s'agif pas la de ma parf d'un 
jugemenf subjecfif. La preuve que je dis vrai reside dans le fail 
qu'au proces de 1988 I'experf numero un de I'exferminafion- 
nisme, le professeur Raul Hilberg, a refuse de revenir femoigner 
fanf il gardaif un cuisanf souvenir de sa defaife de 1985 : il 
I'avoue dans une correspondance qui auraif du resfer confi- 
denfielle mais donf nous avons eu venf ef qu'il a bien fallu 
reveler. Quanf au Dr. Rudolf Vrba ef aufres femoins de 1985, ils 
ne sonf pas non plus revenus au proces de 1988 ; le procureur 
Pearson, prie par le juge Thomas de dire s'il viendraif des 
«survivanfs», a du repondre pifeusemenf (j'efais presenf) qu'il 
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n'en viendrait pas cette fois-ci. Par pitie pour eux, je 
n'evoquerai pas ici en detail, comme je I'ai deja fait dans 
I'article susmentionne, les prestations en 1988 de I'expert 
Charles Biedermann, un homme honnete apparemment et 
intelligent mais mal prepare, et du professeur Christopher 
Browning qui, lui, devait donner une triste image de ce que 
peuvent etre certains universitaires americains : ignorances 
confondantes, naivete sans homes, gout de I'argent et absence de 
scrupules ; voila un professeur d'universife qui n'a pas hesife a 
se faire payer 150 dollars de I'heure par le confribuable 
canadien pour venir a Toronto accabler un homme — E. Ziindel 
— en raison d'une opinion, ef confribuer a le jefer en prison : le 
crime d'E. Ziindel efaif d'avoir publie au Canada une elude 
vieille de quaforze ans {Did Six Million Really Die f, 
libremenf diffusee en Grande-Brefagne ef dans la pafrie meme 
de Ch. Browning : les Efafs-Unis. 

A mes yeux, I'lm des principaux merifes du premier rapporf 
Leuchfer aura efe de rendre eclafanf le simple fail ... qu'aucune 
experfise de I'arme du crime n'exisfaif encore. Depuis que ce 
rapporf a efe revele, en avril 1988, il ne s'esf pas frouve une 
seule personne, y compris parmi celles qui manifesfaienf leur 
fureur, pour lui opposer un aufre rapporf qui auraif efe efabli 
dans le passe (je ne parle pas, bien enfendu, des experfises 
ordormees par le Polonais Jan Sehn, qui onf esquive le sujef). 
Quanf a ceux qui crifiqueraienf des poinfs de ce rapporf, je les 
invife a efablir ou a faire efablir leur propre rapporf ef nous 
comparerons. 11 resfe encore une solution preconisee par 
E. Leuchfer lui-meme dans sa conference de fevrier 1989 a Los 
Angeles tors du 9®™ congres infemafional de I'lnsfifufe for 
Historical Review : la consfifufion d'un comife infemafional 
d'experfs sur le probleme des chambres a gaz. Des 1982, 
I'hisforien fran^ais Henri Amouroux, que j'avais mis au couranf 
de mes propres recherches, me confiaif qu'il souhaifaif ceffe 
solufion; il me disaif en propres fermes que, ce qu'il appelaif de 
sesvoeux, c'efaif une «commission infemafionale ef surfouf pas 
nafionale» fanf, en Erance, a son avis, les specialisfes 
manquaienf d'ouverfure d'esprif sur la question des chambres a 
gaz. 

Les auforifes polonaises, a moins d'un brusque appefif de 
«glasnof», s'opposeronf de foufes leurs forces a une enquefe de ce 
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genre, comme elles s'opposent a tout acces normal aux archives 
du Musee d'Etat d'Auschwitz et, en particulier, aux registres de 
deces (Totenbiicher) laisses par les Allemands et qui 
permettraient de se faire une idee du nombre reel des morts 
d'Auschwitz : «Si nous faisions des fouilles et si nous ne 
trouvions aucune preuve de I'existence de chambres a gaz, les 
juifs nous accuseraient, nous autres Polonais, d'avoir supprime 
les traces» : telle fut la reponse en 1987 de Tadeusz Iwaszko, 
directeur des archives du musee, au joumaliste frangais Michel 
Folco, et cela en presence du pharmacien Jean-Claude Pressac, 
ami de Serge KlarsfeldO). 

11 est probable que le premier rapport Leuchter restera 
longtemps le premier et le dernier mot sur la question des 
chambres a gaz d'Auschwitz, de Birkenau et de Majdanek. 11 a 
certainement ses defauts puisque, aussi bien, 11 s'agit de I'oeuvre 
d'un piormier en la matiere et qu'on n'a jamais encore vu de 
piormier eviter toute possibilite d'erreur, mais 11 a le merite 
d'ouvrir un champ de recherches particulierement fertile. 


Le second rapport Leuchter 

Le second rapport Leuchter constitue, lui aussi, une oeuvre 
de piormier mais, cette fois-ci, sur la question des chambres a 
gaz de Dachau, de Mauthausen et de Hartheim. 

Je n'avais pas accompagne F. Leuchter et son equipe a 
Auschwitz, Birkenau et Majdanek. C'est mol qui avals eu 
I'idee, en 1977, de preconiser I'etude des chambres a gaz ame- 
ricaines (utilisant I'acide cyanhydrique) pour montrer 
I'absurdite des pretendues chambres a gaz allemandes (uti- 


(1) Le 8 aout 1989, E. Ztindel ecrivit a M. Gorbatchev pour lui dire que le contre- 
interrogatoire de Charles Biedermann lui avail confirme la detention par 
rUnion sovietique des registres mortuaires d’Auschwitz. 11 est probable que, de 
leur cote, le Comite International de la Croix-Rouge et les organisations juives, 
alarmes par cette confirmation, ont cherche a court-circuiter les revisionnistes. 
Toujours est-il que, cinq semaines plus tard, I'Union sovietique autorisait le 
CICR de Geneve a venir consulter ces registres, qui feront sans doute apparaltre 
que le total des morts d'Auschwitz a ete d'environ 74 000, et non de 4 000 000 
comme I’affirment les autorites du Musee d’Auschwitz, ou de 1 600 000 comme le 
pretend Yehuda Bauer, ou de 1 250 000 comme I’ecrit Raul Hilberg, ou de 700 000 
a 800 000 comme I’avangait G. Reitlinger. 
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lisant le Zyklon B, un insecticide qui est essentiellement de 
I'acide cyanhydrique aussi). J'esperais, sans trop y croire, qu'un 
jour un specialiste des chambres a gaz americaines pourrait se 
rendre a Auschwitz pour y realiser I'expertise physique et 
chimique qui aurait du etre conduite dans toute enquete 
juridique ou historique normale. En 1979, lors du premier congres 
international de notre Institute for Historical Review, je 
m'etais ouvert de cette idee aupres de quelques persormes et, en 
particulier, d'Ernst Ziindel. Dans les armees qui suivirent, 
j'abandormais tout espoir. II faut dire que, meme aupres des 
revisiormistes, je ne trouvais pas grand interet pour mon idee, 
qui peut-etre paraissait trop hardie ou trop chimerique. 
E. Ziindel, lui, n'abandonna ni cette idee, ni I'espoir de reussir. 
Dans la preface du premier rapporf Leuchfer, j'ai raconfe 
commenf, grace a lui ef a I'avocafe canadierme Barbara 
Kulaszka, j'ai pu renconfrer a Bosfon I'ingenieur E. Leuchfer ef 
commenf s'organisa I'expedifion polonaise. 

Pour I'expedifion en REA ef en Aufriche, je faisais parfie 
de I'equipe de Ered Leuchfer. Dans le rapporf qu'on va lire, ce 
dernier nous livre evidemmenf foufes les informations 
necessaires sur les membres de ceffe equipe ef sur la nafure ef le 
r&ulfaf de sa mission. 


—Dachau — 

De 1945 a 1960, la propagande des Allies ef leurs fribunaux 
nous avaienf cerfifie que des chambres a gaz homicides avaienf 
foncfiorme a Dachau, a Maufhausen ef a Harfheim. 
Apparemmenf, ni les preuves, ni les femoins, ni les aveux ne 
manquaienf. 

On insisfaif parficulieremenf sur la chambre a gaz de 
Dachau ef sur ses vicfimes. La propagande americaine avaif 
efe si fonifruanfe que, s'il exisfe aujourd'hui un pays au monde 
ou les gazages de Dachau passenf pour efre aussi averes que les 
pyramides d'Eg 5 q)fe, ce sonf bien les Efafs-Unis. 

Au proces de Nuremberg, une joumee decisive avaif efe 
celle de la projecfion d'un film sur les camps de concenfrafion 
allemands ou le summum de I'horreur avaif efe affeinf avec une 
vue de la chambre a gaz de Dachau : le commenfafeur 



62 


REVUE D’HISTOIRE REVISIONNISTE 


expliquait le fonctionnement de la machinerie qui etait censee 
gazer «probablement cent personnes a la fois». On ne dira 
jamais assez combien ce film — d'une longueur de 6 000 pieds 
«choisis» sur 80 000 pieds — a frappe les imaginations, y 
compris celles de la plupart des accuses allemands. 11 est 
probable que, plus que tout I'ensemble du proces, les deux 
evenements qui ont le plus contribue a exciter I'opinion centre les 
vaincus ont ete, d'abord, la projection de ce film, puis I'espece 
de confession publique, devant le tribunal, du temoin Rudolf 
Hoss, «le commandant d'Auschwitz». Aujourd'hui, I'on salt que 
cette confession avait ete «dictee» : la substance en avait ete 
inventee par limagination malade d'un juif britarmique qui 
avait fait partie des arrestateurs et des tortionnaires de Rudolf 
Hoss (voy. R. Faurisson, «Comment les Britarmiques ont obtenu 
les aveux de Rudolf Hoss, commandant d'Auschwitz», A.H.R., 
printemps 1987, p. 137-152). 

Mais I'histoire des gazages de Dachau, elle aussi, avait 
ete fabriquee de toutes pieces et 11 fallut attendre 1960 pour que 
les defenseurs de 1' «Holocauste» en convierment. Le 19 aout 
1960, dans Die Zeit, Martin Broszat recormaissait qu'il n'y 
avait jamais eu de gazage homicide dans ce camp. Cet 
historien, deux ans auparavant, avait, pour sa courte honte, 
publie la «confession» de Rudolf Hoss en la presentant comme 
authentique et digne de foi : 11 s'agissait cette fois-la des 
memes aveux, pour I'essentiel, que ceux obtenus par les 
Britarmiques mais, comme ces derniers avaient entre-temps 
livre Hoss aux communistes polonais, la version Broszat n'etait 
rien d'autre qu'une concoction et une amelioration a la sauce 
polonaise des inventions britarmiques ! (En 1972, Martin 
Broszat allait devenir directeur de I'lnstitut d'histoire con- 
temporaine de Munich). 

Aujourd'hui, tout visiteur de la chambre a gaz de Dachau 
peut lire sur im panneau amovible I'inscription suivante en cinq 
langues : 


CHAMBRE A GAZ — «chambre de douche» camouflee — ne tut 
jamais utilisee [la version americaine est plus explicite (depuis 
quelques annees) : GAS CHAMBER — disguised as a «shower 
room» — never used as a gas chamber]. 
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Comme ce paimeau est mobile, les cineastes en mal de 
sensations peuvent le retirer et filmer ou photographier la 
piece sous tons les angles en persistant a dire qu'il s'agit dune 
chambre a gaz qui a effectivement servi a gazer des detenus. 

Je ne sais s'il taut admirer ici le cynisme des autorites du 
Musee de Dachau ou la naivete des visiteurs. La formule du 
parmeau n'a aucun sens dans la realite. En 1980, dans mon 
Memoire en defensecontre ceux qui m'accusent de falsifier 
I'h is to ire (La VieiWe Taupe, p. 197-222), je pense en avoir fait 
la demonstration. J'y raconte comment j'ai reduit a quia Barbara 
Distel, responsable du musee, et le Dr Guerisse, president 
(aujourd'hui decede) du Comite international de Dachau, sis a 
Bruxelles. Quand on demande a ces personnes comment il se fait 
que les Allemands n'aient pas trouve le temps de terminer cette 
petite chambre a gaz commencee en 1942, la reponse est que les 
detenus employes a la construction ont sabote ou boycotte le 
travail. Mais comment ces detenus, qui jamais de leur vie 
n'avaient pu voir une arme qui n'existait nulle part au monde 
(une chambre a gaz pour cent persormes a la fois), pouvaient-ils 
savoir, des le debut des travaux, qu'une fois ces fravaux acheves 
on auraif la une chambre a gaz homicide ? S'agif-il la d'un 
miracle de la divination personnelle ef de la fransmission de 
pensee ? Les defenus, pendanf frois ans, s'efaienf-ils passe le 
mof ? Les Allemands leur avaienf done confie une mission ulfra- 
secrefe sans se soucier de la mener a bien ? Ef puis, commenf 
Barbara Disfel ef le Dr Guerisse savenf-ils qu'il s'agif d'une 
chambre a gaz inachevee ? Peuvenf-ils nous enumerer ce qui 
manque pour que d' «inachevee» ceffe chambre a gaz devierme 
«achevee» ? Ou onf-ils puise leurs cormaissances fechniques ? 
Onf-ils deja vu des chambres a gaz «achevees» ? Ou ef quand ? 

Lors de nofre visife du 9 avril 1989, nous avons, Ered 
Leuchfer, Mark Weber ef moi-meme efe filmes par Eugen Ernsf 
d'abord dans la chambre a gaz, puis, a la sortie de celle-ci, sur 
une esplanade en plein air. C'esf sur ceffe esplanade que nous 
decidions d'enregisfrer nos commenfaires de la visife. Les 
fourisfes qui venaienf eux-memes de visifer la «chambre a gaz» 
nous apercevaienf ef quelquefois s'arrefaienf ef prefaienf 
I'oreille. E. Leuchfer puf faire son rapporf en paix, a un leger 
incidenf pres provoque par un fourisfe qui, sur un ton agressif, me 
demanda si nous n'efions pas en frain de doufer de la realife de 
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cette chambre a gaz. J'eludais sa question et il s'eloigna. Quand 
vint mon tour et celui de Mark Weber de commenter notre visite 
devant la camera, les touristes commencerent a s'attrouper en 
trop grand nombre. Certains se montraient deja un peu nerveux. 
Nous aurions pu interrompre notre rapport et le poursuivreenun 
autre point du camp. Je decidais de rester sur place et 
d'exploiter la situation. Apres tout, nous avions la en face de 
nous im public reve : tous ces gens venaient de «voir une cbambre 
a gaz» et risquaient de raconter ulterieurement a leurs amis : 
«On ne saurait con tester I'existence des cbambres a gaz ; j'en ai 
vu une moi-meme a Dacbau». J'engageais done avec lesvisiteurs 
une sorte de debat improvise. Je leur faisais notamment 
remarquer qu'ils n'avaient nullement visite une cbambre a gaz 
mais im local que Madame Barbara Distel, directrice du musee, 
baptisait de ce nom. Cette dame se permettait la une grave 
accusation a I'appui de laquelle elle n'apportait aucune preuve 
(les quelques pbotos ou papiers afficbes dans une piece 
precedant la cbambre a gaz ne demontraient rien du tout). Mais 
qui osait lui demander des preuves ? Apparemment persorme. Je 
mettais ces touristes en garde contre la tentation d'aller 
raconter a leur entourage qu'ils avaient vu a Daebau une 
cbambre a gaz ; en realite, ils n'avaient rien vu de tel. Sur ma 
lancee, je leur revelais qu'il n'y avail eu, pour nous autres 
revisiormistes, aucune cbambre a gaz homicide, y compris a 
Auschwitz, ni aucune politique d'extermination des juifs. Le 
tout prit Failure d'une sorte de happening. Certains visiteurs se 
montraient hostiles, d'autres favorabies ; tous paraissaient soil 
indignes, soil interesses. Un jeune Allemand estima que, pour de 
tels propos, je meritais la prison. Les plus hostiles trouverent 
I'echappatoire habituelle : «Chambres a gaz ou pas, cela 
revenait au meme» : argument qu'un Fran^ais ne pent que 
trouver etrange vu qu'en France Jean-Marie Le Pen a ete 
lourdement condamne par les tribunaux, a la requete d'orga- 
nisations juives, pour avoir precisement dit cela. 

La magique chambre a gaz est le pilier central de la 
religion de 1' «Holocauste». Ce ne sont pas les revisionnistes 
qui, des cbambres a gaz, font toute une affaire mais les fenanfs 
de ceffe religion ; e'esf done a ces demiers qu'il fauf demander 
des explications sur leur affachemenf a la chambre a gaz. Ils 
sonf d'ailleurs logiques dans leur raisormemenf; sans elle, e'esf- 
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a-dire sans le systeme de destruction specifique , il devient 
impossible de prouver I'existence d'une destruction syste- 
matique et specifique des juifs. Sans chambre a gaz, il n'y a plus 
de genocide. Et, sans genocide, I'histoire de la communaute juive 
ressemble a I'histoire de toute autre communaute humaine en 
proie aux horreurs de la seconde guerre mondiale. 

Eugen Ernst a su filmer une bonne partie de ce happening 
qui m'a permis de dormer ma premiere conference publique en 
Allemagne sur le tabou des chambres a gaz et du genocide : juste 
enface de la fausse chambre a gaz de Dachau, un des hauls 
lieux du Culte. 


— Mauthausen — 

La minuscule chambre a gaz de Mauthausen n'a jamais eu 
beaucoup de fideles pour la defendre. Elle est indefendable. En 
pres d'un demi-siecle, je ne vois guere que deuxpersonnages pour 
avoir vraiment essaye de nous faire croire a sa realite : 
I'Autrichien Hans Marsalek et le Erangais Pierre-Serge 
Choumoff. Dans leurs diverses publications, ils s'abstiennent 
prudemment de montrer une veritable photo de I'interieur de la 
piece. La raison en est simple : cette piece a toutes les 
apparences d'une simple salle de douches et I'on n'apergoit pas 
le moindre element materiel qui donnerait a penser qu'il s'agit 
d'une chambre a gaz homicide avec toute la machinerie qui, en 
pareil cas, serait indispensable. Marsalek et Choumoff ne 
montrent rien du tout ou bien — tres rarement — reproduisent en 
photo I'exterieur de I'une des deux portes (deux portes a une 
chambre a gaz, c'est-a-dire un redoublement delibere des 
problemes d'etancheite !), ou bien encore ils laissent vaguement 
apercevoir un petit fragment de I'interieur. 

En 1978, lors de ma premiere visite, j'avais demande a deux 
responsables du musee, et en particulier au directeur, ancien 
detenu espagnol, pourquoi, parmi tant de cartes postales du 
camp proposees aux touristes, il ne s'en trouvait aucune 
montrant ladite chambre a gaz. La reponse avait ete : «Ce 
serait trop cruel!» Reponse surprenante quandonsongequetous 
les musees de camps de concentration, y compris celui de 
Mauthausen, sont souvent comparables a ces «musees des 
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horreurs» qu'on voit dans les foires et quand on sait que 
I'antinazisme de sex-shop est I'un des commerces les plus 
florissants du «Shoah business», denonce par bien des juifs. 

Lors de la meme visile, j'avals aussi voulu savoir pourquoi, 
dans la chambre a gaz elle-meme ou dans le musee, on ne 
decouvrait aucun document, aucune expertise etablissant que 
cette piece a apparence de douche etait, parait-il, une chambre 
a gaz homicide. Le directeur du camp avail eu I'audace de me 
repondre que le texte de I'expertise etait bel et bien reproduit 
dans la chambre a gaz elle-meme. C'etait faux. II dut en 
convenir et me par la d'une expertise qui se trouvait a Linz, sans 
autre precision. On pense bien que, si une telle expertise avail 
existe, le texte en serait reproduit dans tons les ouvrages 
consacres a Mauthausen et dans toutes les bibliographies de 
1' «Holocauste». 

Lors de noire inspection du 10 avril 1989, un incident allait 
se produire avec les autorites du camp. Nous nous etions rendus 
sur place de borme heure le matin afin de permettre a 
F. Leuchter d'operer ses prelevements d'echantillons sans trop 
de risques. II n'eut pas plutot acheve ce travail, qui provoquait 
un bruit effrayant, que des groupes de visiteurs commencerent a 
se succeder dans la chambre a gaz. II s'agissait surtout d'enfants 
des ecoles qu'on endoctrine ainsi de fagon systematique dans la 
honte et la haine de ce que les Allemands et les Autrichiens des 
generations anterieures sont supposes avoir fait pendant la 
guerre (I'Autriche est le pays d'election de Simon Wiesenthal). 
Les guides, c'est-a-dire les officiels du musee ou les professeurs, 
prodiguaient sur la chambre a gaz et son fonctiormement des 
explications stereotypees mais contradictoires en bien des 
points. Sans nous dormer le mot, nous commen^ames, Mark 
Weber et moi-meme, a interroger devant la camera d'Eugen 
Ernst I'un des officiels du musee, celui qui nous paraissaif le 
plus compefenf. D'abord assez sur de lui-meme, le malheureux, 
presse de questions, duf admeffre en fin de compfe qu'on ne 
savaif pas frop bien commenf ceffe chambre a gaz avail 
foncfiorme. II se revela qu'au cours des armees le mensonge avail 
pris des formes exfrememenf variees. On avail successivemenf 
impose aux visifeurs frois versions confradicfoires de la 
procedure du gazage: 
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- procedure n° 1 : le gaz venait du plafond par les pommes 
de douches (encore existantes); cette version, nous dit I'officiel, 
fut abandonnee quand des gens eurent fait remarquer que, vu le 
peu de hauteur, 11 aurait suffi aux victimes d'apposer leurs 
mains sur ces pommes pour les obturer et empecher ainsi 
I'arrivee du gaz ; 

- procedure n° 2 : le gaz venait du plafond (et 11 en 
repartait au moment de I'evacuation) par une sorte d'ouverture 
de cheminee (encore existante) situee dans la partie Quest ; 
rofficiel ne sut pas nous dire pourquoi cette version allait etre 
abandormee a son tour; 

- procedure n° 3 : le gaz venait par un mince tuyau perfore 
situe sur la parol Est a environ 80'^“ du sol, c'est-a-dire qu'il 
venait de la partie diametralement opposee a celle de la 
procedure n° 2 ; 11 n'existait plus aucune trace de ce tuyau, ni 
meme de rorifice par lequel 11 serait provenu d'une salle 
adjacente ou se preparait le gaz ; la salle adjacente etait 
totalement nue et ne recelait rien qui put donner la moindre idee 
de sa fonction. 

Tout cela etait deja troublant mais le plus troublant etait 
peut-etre que la seule explication indiquee sur une plaque de 
metal dans la chambre a gaz etait celle de la procedure n° 2. Je 
le fis remarquer a I'officiel, qui nous expliqua qu'il s'agissait 
d'une «erreur» : la procedure decrite sur cette plaque n'etait 
plus la bonne. Je lui fis observer que la procedure n° 3 (celle 
actuellement retenue comme vraie) se heurtait a une consi¬ 
derable invraisemblance physique. Place a de hauteur, le 
tuyau perfore, meme s'il avait ete partiellement insere dans la 
parol pour resister a la pression des corps, aurait ete obstrue par 
les corps des victimes comprimees dans la chambre a gaz : 
comment le gaz se serait-il diffuse normalement pour tuer toutes 
les victimes dans I'ensemble de la chambre a gaz ? L'officiel 
finit par repondre qu'il n'etait pas un scientifique et que son 
explication etait celle que foumissait dans son livre ... Hans 
Marsalek. Quelques minutes apres son depart, 11 nous expedia 
deux agents de police (?) qui nous intimerent I'ordre de cesser 
toute prise de vues : on pouvait tout photographier a 
Mauthausen, nous apprirent-ils, sauf ... la chambre a gaz et le 
four crematoire. Pourtant, nul parmeau n'en avertissait les 
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touristes qui, de toute fa^on, photographiaient par milliers ces 
deux emplacements au vu et au su des autorites du camp. 

A Mauthausen, j'ai eu le sentiment que les autorites du 
camp vivaient dans une sorte de fievre obsidionale ; elles 
paraissent hantees par les progres du revisiormisme en 
Autriche et par Taction en ce sens de personnes comme Emil 
Lachout, Gerd Honsik et Walter Ochensberger (je voudrais au 
passage rendre id hommage a la memoire d'un autre 
Autrichien, Franz Scheidl, qui a publie dans les annees 60, a 
compte d'auteur, toute une serie d'etudes sous le titre general de 
Geschichte der VerfemungDeutschlands (Histoire de la 
diffamation de TAllemagne), laquelle est restee peucormue, 
meme de bien des revisiormistes). 


— Hartheim — 

Le chateau de Hartheim se remarque de loin au milieu 
d'une plaine. Pour un endroit cense avoir servi aux crimes les 
plus secrets, il est vraiment impossible a dissimuler. Ce 
chateau a ete, avant et pendant la guerre, une sorte d'asile et il 
Test reste aujourd'hui. Il contient une petite piece d'apparence 
inoffensive donf on se demande bien pourquoi on a decide de la 
qualifier de «chambre a gaz» homicide. Il s'agif la de Tune des 
invenfions les plus effronfees de la religion de T «Holocausfe». 
Je ne lui vois aujourd'hui qu'une ufilife : a ceux qui se moquenf 
des supersfifions religieuses du passe comme si nofre epoque 
efaif plus eclairee ef plus infelligenfe que les epoques passees, 
je dirais volonfiers : 

Allez visiter la chambre a gaz du chateau de Hartheim et, apres cela, 
venez me dire si vous ne vous sentez pas humilies d’etre ainsi pris pour 
des naifs par ceux qui osent affirmer qu'il s’agit la d'une ancienne 
chambre a gaz. 

Je ne cormais aucune publicafion qui reproduise une photo 
de ceffe minuscule «chambre a gaz», qualifiee par Hans 
Marsalek, dans la version anglaise de la confession qu'il esf 
cense avoir recueillie de Franz Ziereis, commandanf de 
Maufhausen, de : 
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grande installation de gazage oil, selon les estimations de Ziereis, on 
extermina entre 1 et 1,5 million de personnes [!]. 


L'Intifada revisionniste 

Le desarroi actuel des defenseurs de 1' «Holocauste» a de 
curieux effets. Jusqu'a la fin des annees 70, ces demiers croyaient 
detenir, avec Auschwitz, Birkenau et d'autres camps situes en 
Pologne, de solides preuves de I'existence des chambres a gaz et 
done du genocide des juifs. Jusqu'a cette epoque, ils pouvaient se 
permettre de dire qu'il y avait eu des exagerations et que les 
camps situes hors de I'actuelle Pologne ne possedaient 
certainement pas ou probablement pas de chambres a gaz. A 
partir du debut des armees 80, sous la pression des ecrits 
revisiormistes, les chambres a gaz de Pologne et, en particulier, 
celles d'Auschwitz et de Birkenau parurent de plus en plus 
douteuses. Dans un mouvement comparable a celui de 
I'integrisme religieux ou politique, les exterminatiormistes 
pr&oniserent im retour a la foi et a la doctrine des origines. 11s 
se remirent a affirmer qu'il avait certainement existe des 
chambres a gaz a Mauthausen, a Sachsenhausen, a 
Ravensbriick, a Neuengamme, au Struthof-Natzweiler et peut- 
etre meme a Dachau. Je renvoie la-dessus a I'ouvrage 
d'Adalbert Ruckerl, Hermarm Langbein, Eugen Kogon et 21 
autres auteurs, NS-Massentotungen durch GiftgasPischer 
Verlag, 1983 (en frangais, Les Chambres a gaz, secret d’Efat 
ed. de Minuit, 1984). 

Dans le cas de Mauthausen, des gens comme Claude 
Lanzmann ou Yehuda Bauer allerent jusqu'a la retractation. En 
1982, ce dernier avait clairement ecrit : «aucun gazage n'a pris 
place a Mauthausen». Quant a Claude Lanzmarm, 11 avait ete 
tout aussi net: en 1986, a I'occasion d'un violent debat a «Radio 
Europe-1», sur I'affaire Roques, 11 avait marque son desaccord 
avec le ministre Michel Noir qui s'etait permis de parler de la 
chambre a gaz de Mauthausen. 11 avait fermement repris le 
ministre sur ce point : jamais, lui dit-il, 11 n'y avait eu de 
chambre a gaz dans ce camp. Tout cela n'empecha pas Y. Bauer 
et C. Lanzmarm d'affirmer plus tard qu'il avait bel et bien 
existe une chambre a gaz a Mauthausen (pour la retractation de 
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Y. Bauer, voy. les p. 33-34 de I'indigente plaquette publiee en 
1989 par le Dokumentationsarchiv des osterreichischen 
Widerstandes sous le litre : Das Lachout-«Dokument», 
Anatomie einer Falschun^gpour la retraction de C. Lanzmann, 
on lira la lettre qu'il a publiee dans Le Monde Jujf juillet- 
septembre 1986, p. 97). 

Ces retractations, ces brusques changements de cap, ces 
explications constamment changeantes constituent unepreuve 
supplementaire de ce que la chambre a gaz et le genocide ne sont 
qu'un mythe : un mythe ne cesse de fluctuer au gre des opinions 
dominantes et des necessites du moment. 

Les exterminatiormistes d'aujourd'hui n'ont plus guereque 
deux refuges, deux points ou ils esperent pouvoir ancrer leur foi : 
le «camion a gaz» et «Treblinka». 

Sur le premier point, je leur annonce que le Frangais Pierre 
Marais va prochainement publier une etude intitulee : Le 
Probleme des camions a y.^fiur le second point, je leur armonce 
qu'ils vont perdre «Treblinka» comme ils ont perdu 
«Auschwitz». 

A I'avenir, les tenants de 1' «Holocauste» conserveront 
leur argent, leur puissance, leur capacite de produire des films, 
de celebrer des ceremonies, de consfruire des musees : des films, 
des ceremonies, des musees de plus en plus vides de sens. Ils 
mulfiplieronf les moyens de repression confre les revisiormisfes 
par les coups ef blessures, les campagnes de presse, les proces, le 
vofe de lois speciales. Ils mulfiplieronf aussi, cinquanfe ans 
apres la guerre, les poursuifes confre ceux qu'ils appellenf les 
«criminels de guerre». Les revisiormisfes, eux, leur repliqueronf 
par des eludes hisforiques ou des ouvrages scienfifiques ef 
fechniques. Ces ouvrages, ces eludes seronf nos pierres, noire 
Infifada. 

Quanf aux juifs eux-memes, ils auronf le choix : ou bien ils 
suivronf I'exemple des rares d'enfre eux qui onf eu le courage ef 
le merife de denoncer la legende, ou bien ils caufiormeronf 
I'acfivife hisfrionique des Elie Wiesel ef des Samuel Pisar ef 
les chasses aux sorcieres dans le sfyle de Simon Wiesenfhal. 

David Irving, qui s'esf foul recemmenf rallie a nos 
posifions, vienf de declarer : 
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La commimaute juive doit faire son examen de conscience. Elle propage 
quelque chose qui n'est pas vrai (The [London] Jewish Chronipl&)\Tm 
1989). 

On ne saurait mieux dire. 


Robert Faurisson 
aout1989 


X- 


X- 


X- 


RAPPORT 


En mars 1989, M. Ernst Ziindel, de Toronto, Canada, m'a 
demande d'enqueter sur trois (3) presumees chambres a gaz et 
surdes fours crematoires situes en Allemagne et en Autriche. 
Ces installations que les Allemands auraient fait fonctionner 
pendant la seconde guerre mondiale se trouvent a Dachau, en 
Allemagne, et a Mauthausen et au chateau de Hartheim, tous 
deux pres de Linz, en Autriche. 

Le resultat de ces enquetes et analyses medico-legales a 
Dachau, Mauthausen et Hartheim devaient aboutir a un 
rapport technique et a une etude medico-legale sur Tefficacite 
du fonctionnement des installations susmentionnees en tant que 
chambres a gaz destinees a des executions. Bien que denombreux 
historiens reconnus semblent accepter aujourd'hui I'idee que ces 
installations n'ont jamais fonctionne en tant que chambres a gaz 
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d'execution, M. Ziindel voulait dissiper tout doute a venir et 
montrer scientifiquement de maniere certaine si ces 
installations avaient ou n'avaient pas ete utilisees en tant 
qu installations d'execution par le gaz et s'il avait jamais ete 
possible de les utiliser en tant que telles Pour repondre a la 
demande de M. Ziindel, j'ai entrepris cette enquete et cette 
evaluation scientifiques. Le dimanche 9 avril 1989, je suis 
arrive a Dachau avec I'equipe suivante : Carol 5 m Leuchter, en 
tant que secretaire et technicienne ; le professeur Robert 
Faurisson, conseiller et consultant ; Mark Weber, historien et 
specialiste d'histoire contemporaine de I'Europe ; Tijuda 
Rudolf, interprete ; Steven Devine, technicien ; Eugen Ernst, 
operateur de cinema; et Kermeth Ernst, assistant operateur. Le 
joursuivant, le lundi 10 avril, nous avons inspecte Mauthausen 
et le chateau de Hartheim, pres de Linz, en Autriche. Ce 
rapport et mes conclusions resultent de cette enquete conduite a 
Dachau, Mauthausen et Hartheim. 


OBJECHF DE CE RAPPORT 

L'objectif de ce rapport, ainsi que des enquetes qui I'ont 
precede, est de determiner si les presumees chambres a gaz de 
ces trois (3) endroits specifiques, I'un (1) en Allemagne et les 
deux (2) autres en Autriche, a savoir Dachau, Mauthausen et le 
chateau de Hartheim, pouvaient avoir fonctiorme d'une 
maniere quelconque avec, pour resultat, I'execution par le gaz de 
persormesoudegroupesdepersormes. Instruit du fait que bien 
des historiens recormus semblent aujourd'hui d'accord pour dire 
qu'aucune de ces installations n'a jamais fonctiorme en tant que 
systeme d'execution par le gaz, I'auteur est aussi conscient de ce 
que, immediatement apres la prise de ces emplacements par les 
Americains au cours de la seconde guerre mondiale, on a affirme 
que ces locaux avaient servi a des executions de masse par le 
gaz, assertion qui fut largement repercutee dans la presse 
Internationale de I'epoque. C'est pour eliminer a I'avenir tout 
doute ou toute question que cette enquete a ete entreprise et ce 
rapport, redige. 

Notre objectif inclut I'enquete et I'inspection sur place des 
installations materielles, la conception de ces installations et 
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une description des procedures presumees de gazage appliquees 
lors des executions presumees. On a aussi estime le nombre 
maximum de persormes qui pouvaient entrer dans ces presumees 
chambres a gaz et estime le temps necessaire a la ventilation. 
Notre objectif n'inclut nullement la determination d'unnombre 
quelconque de persormes qui perirent ou furent tuees par des 
moyens autres que le gazage et ne cherche pas a determiner si un 
«Holocauste» s'est vraiment produit. De plus, il n'entre pas 
dans les intentions de I'auteur de redefinir 1' «Holocauste» en 
termes historiques, mais simplement de foumir des 
informations et des preuves scientifiques obtenus sur les lieux 
memes et d'exprimer une opinion fondee sur toutes les dormees 
disponibles en matiere scientifique, technique, quantitative 
quant au but et a I'utilisation aussi bien de ces presumees 
chambres a gaz d'execution que des crematoires qui se trouvent 
dans les lieux que nous avons examines. 


DONNEES DE BASE 

L'enqueteur principal et auteur de ce rapport est un 
ingenieur specialise dans la conception et la fabrication 
d installations destinees aux executions et, en particulier, il a 
etudie et con^u des installations utilisees aux Etats-Unis pour 
I'execution, par le gaz cyanhydrique (gaz «Zyklon B»), de 
persormes condamnees. 

L'enqueteur a inspecte les presumees chambres a gaz 
d'execution en Pologne et il est I'auteur d'un rapport sur ces 
installations : An Engineering Report on the Alleged Execution 
Gas Chambers at Auschwitz, Birkenaand Majdanek, Poland 
(1988), Samisdat Publishers Ltd. [«Rapport technique sur les 
presumees chambres a gaz homicides d'Auschwitz, de Birkenau 
et de Majdanek, Pologne (1988)», Annales dUistoire 
Revisionnisten° 5, ete-automne 1988, p. 51-102]. L'auteur a ete 
reconnu par un tribunal canadien comme expert en technique de 
chambre a gaz et il a depose a la barre de ce tribunal sur la non¬ 
existence de chambres a gaz d'execution dans ces lieux de 
Pologne. 

L'enqueteur a examine les installations a Dachau, en 
Allemagne, et a Mauthausen et au chateau de Hartheim, en 
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Autriche ; il a pris des mesures et preleve des echantillons pour 
analyse. En outre, il s'est procure les brochures officielles qui 
sont en vente publique dans les trois (3) musees qui se trouvent 
sur place et il a examine ces publications. Il a egalement pris en 
consideration les documents qui traitent de la procedure 
d'utilisation du gaz cyanhydrique («Zyklon B») pour la 
desinsectisation. 


CHAMP D'lNVESHGATION 

Le champ d investigation de ce rapport comprend une 
inspection materielle et les dormees quantitatives recoltees a 
Dachau, Mauthausen et Hartheim, les publications trouvees 
sur place dans les trois (3) musees et un examen des echantillons 
preleves a des fins d'analyse a Mauthausen. Pour des raisons 
qu'ontrouvera expliquees plus loin, aucun echantillon n'a ete 
preleve a Dachau ni a Hartheim. En outre, on a utilise pour ce 
rapport des dormees concemant les chambres a gaz de conception 
americaine et les protocoles d'operation utilises lors des 
executions par le gaz aux Etats-Unis, provenant des connais- 
sances persormelles de I'enqueteur et de son experience dans ce 
domaine, ainsi que les connaissances acquises lors de son enquete 
sur les presumees chambres a gaz de Pologne. De plus, on a pris 
en consideration les procedures d'operation et les equipements 
qui sont utilises dans les installations de desinsectisation. En 
utilisant toutes les dormees susmentiormees, I'enqueteur a limite 
le domaine de son etude au point de savoir si les presumees 
chambres a gaz en question a Dachau, Mauthausen et au 
chateau de Hartheim auraient pu accomplir les executions de 
masse (I'extermination) d'etres humains en utilisant le gaz 
«Zyklon B» (acide cyanhydrique). 


RESUME ET CONCLUSIONS 

Apres une etude des publications disponibles, un examen et 
une evaluation des installations qui existent a Dachau, 
Mauthausen et au chateau de Hartheim, compte tenu de la 
cormaissance qu'il possede, en tant qu'expert, sur les criteres de 
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construction indispensables pour faire fonctionner une chambre a 
gaz, et compte tenu des connaissances que lui a apportees I'etude 
effectuee anterieurement sur les presumees chambres a gaz de 
Pologne, I'auteur ne trouve aucune preuve qu'aucune de ces 
installations, c'est-a-dire celles de Dachau, Mauthausen ou du 
chateau de Hartheim, ou Ton a frequemment pretendu que se 
trouvaient des installations d'execution par le gaz, ait jamais 
ete utilisee en tant que telle ; I'auteur estime en outre qu'en 
raison de la conception et de la fabrication de ces installations, 
celles-ci n'ont jamais pu etre utilisees en tant que chambres a 
gaz d'execution. 


METHODE 

Les procedures utilisees dans I'etude et dans les analyses 
medico-legales qui ont about! a ce rapport sont les suivantes : 

1. Une etude generate de la documentation disponible; 

2. Une inspection sur place et un examen medico-legal des 
installations en question, comprenant le releve des 
dormees materielles (mesurage et analyse de la cons¬ 
truction) et le prelevement d'echantillons materiels 
(carrelage et mortier) qui ont ete rapportes aux Etats- 
Unis pour analyse chimique; 

3. La prise en consideration de dormees logistiques enre- 
gistrees et visuelles (sur place); 

4. Les donnees acquises tors de I'etude anterieure des 
presumees chambres a gaz a Auschwitz I, Birkenau et 
Majdanek en Pologne; 

5. Une compilation des dormees ainsi foumies ; 

6. Une analyse des renseignements obtenus et une 
comparaison de ces renseignements avec les rensei¬ 
gnements recormus et averes relatifs a la conception, a la 
procedure et a la logistique et les necessites afferentes a 
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la conception , a la fabrication et a la mise en action des 
veritables chambres a gaz qui sont actuellement 
utilisees aux Etats-Unis ; 

7. La prise en consideration des analyses chimiques des 
materiaux qui proviennent des lieux-memes ; 

8. Les conclusions fondees sur les preuves ainsi accumulees. 


LE «RAPPORT LEUCHTER» 

LeRapport Leucht^rqui formait la base de la deposition 
de I'auteur en tant qu'expert au proces d'Ernst Ztindel a Toronto, 
Ontario, le 20 avril 1988, est une etude des installations 
pretendument destinees au gazage a Auschwitz, Birkenau et 
Majdanek, en Pologne. Ce rapport contient les donnees 
definitivement etablies, en matiere d'utilisation de chambres a 
gaz, quant a la conception et aux procedures de fumigation a 
I'acide cyanhydrique, le «Zyklon B» ; il decrit la conception et 
le protocole d'utilisation de chambres a gaz destinees a 
I'execution, les chambres a gaz americaines, les effets medicaux 
et toxiques de I'acide cyanhydrique ; il contient un bref 
historique des presumees chambres a gaz allemandes en 
insistant notamment sur les caracteristiques de leur conception, 
et un examen de la technique des fours cremafoires, y compris 
ime efude des faux maximum de cremafion. En oufre, on y frouve 
une efude des considerafions medico-legales relatives aux 
composes cyanures ef aux cremafoires. 

La documenfafion confenue dans les paragraphes evoques 
plus haul du Rapport Leuchter (1988) esf un complemenf 
necessaire du presenf rapporf. 


LES LIEUX : DACHAU, MAUTHAUSEN 
ET LE CHATEAU DE HARTHEIM 


Ces lieux sonf consideres separemenf ef ensemble, puisque 
Dachau ef Maufhausen onf parfois efe decrifs comme des camps 
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qui foumissaient des prisonniers au chateau de Hartheim ou ils 
etaient, dit-on, executes. 


Dachau 

L'installation qui, dit-on, servait a Dachau aux executions 
se trouve dans un batiment appele «Baracke X». Cette 
installation a ete construite en 1942 et contenait un crematoire a 
quatre (4) moufles. II a ete construit principalement pour 
remplacer le crematoire plus petit et plus ancien a deux (2) 
moufles qui se trouve a proximite. Le batiment comprenait aussi 
une morgue, des enceintes de fumigation (chambres de 
desinsectisation), des zones de travail correspondantes et une 
piece identifiee par une inscription au-dessus de la portecomme 
«Brausebad» (salle de douche). C'est cette salle de douche 
qu'on pretend avoir ete une chambre a gaz et dont les touristes 
aujourd'hui apprennent qu'elle etait la «chambre a gaz». 

La presumee chambre a gaz a une surface d'environ 427 
pieds carres (40 m^) ef un volume d'environ 3 246,7 pieds cubes 
(90 m^). C'efaif a I'origine une salle de douche mais elle semble 
avoir efe modifiee un cerfain femps apres la prise de Dachau 
par les Americains. Le plafond acfuel se frouve a environ 7,6 
pieds (2,30 m) du sol ef confienf quelque dix-sepf (17) fausses 
pommes de douche, fabriquees a parfir de ce qui a du efre une 
feuille de zinc soudee. En oufre, il porfe environ huif (8) 
appareils d'eclairage encasfres qui n'efaienf pas profeges 
confre les explosions. II comprend egalemenf deux (2) ouverfures 
censees avoir servi a deverser le gaz [sous forme de granules de 
«Zyklon B»]. Ces ouverfures sonf des vidoirs de vide-ordures 
avec, du cofe inferieur, des grilles. Elies mesurenf 15,75 pouces x 
27,25 pouces (40 cm x 69,21 cm). Elies onf efe soudees en posifion 
ouverfe vers I'exferieur. Ceffe presumee chambre a gaz confienf 
aussi un orifice de venfilafion qui a manifesfemenf efe ajoufe 
apres la consfrucfion. Les murs sonf carreles ef le plafond esf 
faif de cimenf peinf en blanc. II y a aussi, dans le sol, deux (2) 
canaux d'evacuafion de 20,5 pouces x 26 pouces (52 cm x 66 cm), 
qui sonf cormecfes aux aufres evacuations a fravers le bafimenf 
ef le camp. II y a deux (2) porfes, comporfanf des emplacemenfs 
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pour recevoir des joints d'etancheite, comme c'est le cas pour 
beaucoup de portes en Europe. 

II semble, d'apres la construction, que la presumee chambre 
a gaz etait originellement une salle de douche, comme onen 
trouve dans tons les autres camps ou nous avons enquete. Les 
fausses pommes de douche sont fabriquees a partir d'une feuille 
de metal roulee en cylindre et en cone, avec un type de pomme 
que Ton trouve dans les arrosoirs de jardin. L'extremite est 
scellee et n'a pas de filetage. Elies ne sont pas connectees, et ne 
peuvent non plus etre cormectees a aucune tuyauterie. Elies sont 
construites pour apparaitre, lorsqu'on les observe d'en bas, 
comme des pommes de douche qui fonctiorment. Le plafond qui 
contient les pommes de douche factices semble avoir ete ajoute 
apres la construction d'origine. Le plafond esf faif de befon, 
coule aufour des fausses pommes de douche. C'esf fypiquemenf 
une consfrucfion avec dalle de befon suspendu. Le documenf n° 47 
du 79^™® Congres des Efafs-Unis, 1®'''= session, comporfe une 
enquefe sur Dachau. Dans ce documenf, on dif que la chambre a 
gaz a un plafond sifue a 10 pieds (3 m) du sol ef confenanf des 
fuyaux de laifon pour I'infroducfion du gaz dans la chambre. Le 
plafond acfuel, comme nous I'avons dif, n'esf qu'a 7,6 pieds 
(2,30 m) du sol ef ne comprend aucune des insfallafions pour 
infroduire le gaz qui sonf decrifes dans le documenf n° 47. 

Direcfemenf au-dessus de la salle de douche se frouvenf les 
fuyaux pour le chauffage ef la vapeur, ce qui s'accorde avec le 
sysfeme habifuel approprie pour amener de I'eau chaude a une 
salle de douche. Aujourd'hui, ces fuyaux ne peuvenf pas efre vus 
dans la salle de douche. Leur exisfence, cependanf, se confirme 
si, a parfir d'un corridor inferdif qui se frouve derriere la salle 
de douche ef qui n'esf visible que depuis une fenefre a I'arriere 
du bafimenf. Ton observe les fuyaux qui enfrenf dans la zone de 
la salle de douche. II esf inepfe ef exfrememenf dangereux de 
placer des fuyaux chauds confenanf de la vapeur a haufe 
pression au-dessus d'une piece qui confiendraif un gaz 
pofenfiellemenf explosif. A I'une des exfremifes de la piece, 
I'orifice de venfilafion a efe clairemenf rajoufe. Les orifices qui 
auraienf, dif-on, servi pour I'infroducfion du «Zyklon B» ne 
differenf pas des ouverfures que I'on frouve dans les 
apparfemenfs pour faire descendre les ordures vers I'inci- 
nerafeur, ef ils onf efe manifesfemenf ajoufes apres le carrelage 
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d'origine des murs. Ces deux modifications sont faciles a 
discemer lorsqu'on regarde le remplacement inegal des carreaux 
interieurs et des briques exterieures. A Tune des extremites de la 
piece, on trouve deux (2) boites electriques encastrees, avec des 
grilles, ce qui ne devrait pas se trouver dans une piece contenant 
un gaz potentiellement explosif. II n'existe aucun moyen de 
rendre etanche la piece pour eviter des fuites de gaz et il n'y a 
pas de systeme pour evacuer le gaz apres usage ni de cheminee 
d'evacuation convenable (il taut generalement un minimum de 
40 pieds, soit 12 m de haut). Les portes ne sont etanches ni au 
gaz ni meme a I'eau. Elies sont seulement resistantes a I'eau. Il 
n'y a pas de systeme pour faire circuler ou evaporer (par 
chauffage) un gaz vers la piece ou a I'interieur de la piece. Si 
I'on utilisait I'orifice improprement con^u pour I'introduction du 
«Zyklon B», cela empecherait une evaporation correcte du gaz 
a partir des granules de «Zyklon B» en raison de I'insuffisance 
de la surface qui serait exposee a I'air. La plus grande partie, 
sinonmemela totalite, des granules de «Zyklon B» resterait 
dans le vidoir en raison de son ouverture angulaire qui est 
insuffisante pour deverser les granules. 

Sur un parmeau situe a I'interieur de la presumee chambre a 
gaz, les fonctiormaires du musee de Dachau specifient [en 
anglais] : 


CHAMBRE A GAZ camouflee en «salle de douche* — n'a jamais ete 
utilisee en tant que chambre a gaz. 

[L'inscription en frangais se lit: CHAMBRE A GAZ «chambre de douche* 
camouflee — ne fut jamais utilisee.] 


Un examen de la presumee chambre a gaz montre 
clairement, cependant, que cette installation a ete construite 
pour etre une salle de douche, utilisee seulement dans ce but. Les 
modifications apportees a la piece, qui comprennent I'addition 
du plafond, des fausses pommes de douche, des orifices 
d'admission d'air et d'introduction de gaz, ont ete realisees a 
une epoque beaucoup plus tardive que la construction d'origine 
de la «Baracke X» et de la salle de douche, et pour des raisons 
et par des persormes qui sont incormues a I'auteur. Il n'a pas ete 
possible de prelever des echantillons dans cet endroit en raison 
du grand nombre de touristes qui circulaient dans la presumee 
chambre a gaz. 
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II faut noter que cette presumee chambre a gaz n'aurait 
contenu qu'environ quarante-sept (47) persoimes si Ton utilise la 
regie des 9 pieds carres (80 cm^) par personne, qui releve de la 
pratique standard des ingenieurs pour les sytemes de circulation 
d'air. Sans un systeme d'evacuation de I'air ou sans fenetres, il 
faudrait au moins une semaine pour une ventilation par simple 
convection. Cette estimation est fondee sur le fait que les 
chambres a gaz americaines ont besoin de vingt (20) minutes 
pour leur ventilation en renouvelant completement I'air deux 
fois par minute, et qu'un minimum de quarante-buit (48) beures 
est necessaire pour ventiler apres fumigation un batiment 
pourvu d'lm grand nombre de fenetres. 

Une inspection des quatre (4) nouveaux moufles du 
crematoire de la «Baracke X» a montre que, bien qu'ils aient ete 
deja allumes, aucun d'entre eux n'a jamais beaucoup servi, en 
supposant qu'il ait jamais servi. Ces fours foncfiormaienf au 
cbarbon. 

Apres une enquefe approfondie de la presumee cbambre a 
gaz sifuee dans la «Baracke X» a Dacbau, le presenf enquefeur 
affirme cafegoriquemenf, au mieux de ses cormaissances 
fecbniques, que ceffe insfallafion n'auraif jamais pu efre 
ufilisee en fanf que cbambre a gaz d'execufion. C'efaif en fail 
une salle de doucbe (Brausebad) felle qu'elle efaif 
originellemenf denommee par les Allemands. 


Mauthausen 

La presumee chambre a gaz du camp de concentration de 
Mauthausen se trouvait entre I'hopital, le crematoire et la 
prison. De meme que pour Dachau, certains historiens reconnus, 
ainsi que les revisiormistes, estiment le plus souvent qu'elle n'a 
jamais servi a des executions. 

La presumee chambre a gaz a une surface d'environ 150 
pieds carres (14 m^) ef un volume de 1164 pieds cubes (32 m^). Le 
plafond se frouve a environ 7,8 pieds (2,38 m) de haufeur ef 
confienf une fuyauferie ef des pommes de douche en efaf de 
foncfiormemenf. II y a dans le sol un drain d'evacuafion 
d'environ 8 pouces x 8 pouces (20 cm x 20 cm) ef, sur le mur nord- 
ouesf, des fuyaux de chauffage. Les murs sonf recouverfs d'lm 
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carrelage de ceramique. II y a deux portes, avec un emplacement 
pour le joint d'etancheite comme on en trouve sur beaucoup de 
portes en Europe. Au plafond du cote ouest, on trouve un pretendu 
conduit de gaz mais on ne pent verifier la destination de ce 
conduif car le sol de la piece qui esf au-dessus a efe refaif. De 
plus, une piece adjacenfe auraif servi, dif-on de chambre de 
confrole pour I'admission du gaz (apparemmenf il ne s'agissaif 
pas de «Zyklon B» sous sa forme solide mais de verifable gaz 
cyanhydrique). II n'exisfe aucune insfallafion sur place pour 
assurer ceffe foncfionef il n'exisfe pas non plus de preuve qu'on 
auraif enleve une felle insfallafion. Les foncfionnaires du musee 
sonf exfrememenf confus ef incoherenfs en ce qui concerne le 
foncfiormemenf ef ils onf propose une serie d'explicafions 
variees sur la fa^on donf le gaz efaif infroduif a I'inferieur de 
la chambre. Les foncfiormaires du musee onf ainsi succes- 
sivemenf explique que le gaz efaif infroduif: 

1. par I'infermediaire de pommes de douche fixees en 
haufeur; 

2. par un fuyau sifue dans im coin eloigne de la piece; 

3. par un fuyau perfore, qui n'exisfe plus aujourd'hui. 

L'eclairage n'esf pas a I'abri des explosions mais 
simplemenf resisfanf a I'eau. Il n'y a rien qui indique que la 
prefendue chambre de confrole aif jamais exisfe. L'insfallafion 
esf enfieremenf sous ferre, de meme que la morgue, I'hopifal ef 
la prison. Dans l'insfallafion se frouvaif aussi une zone ou Ton 
gardaif les prisormiers condamnes ef qui efaienf execufes par 
balle. 

D'apres la fa^on donf elle esf consfruife, celle insfallafion 
semble avoir efe congue, ef plus fard ufilisee, seulemenf en fanf 
que salle de douche. On n'y frouve aucun elemenf qui pourraif 
prevenir les fuifes de gaz ; l'eclairage n'esf pas a I'abri des 
explosions ; le drain d'evacuafion permeffraif des fuifes vers 
les egoufs ef rien n'esf prevu pour I'infroducfion du gaz ou 
I'evacuafion du melange gaz/air apres une execution. On frouve 
en oufre des fuyaux de chauffage a vapeur d'eau (radiafeurs) 
sur le mur nord-ouesf de la chambre, qui auraienf fres 
probablemenf provoque une explosion si du gaz cyanhydrique 
avail efe infroduif dans la piece. Enfin, foufes les pommes de 



82 


REVUE D’HISTOIRE REVISIONNISTE 


douche sont en etat de fonctioimement et la conception generale 
est incontestablement celle d'une salle de douche. 


Considerations medico-legales a Mauthausen 

Quatre (4) echantillons ont ete choisis pour etre preleves 
dans la presumee chambre a gaz de Mauthausen a des fins 
medico-legales et rapportes aux Etats-Unis pour analyse 
chimique. Chaque echantillon a fait I'objet d'une analyse 
detaillee a la recherche de ferro-cyanures en conformite avec 
les procedures standardisees utilisees lors des analyses 
precedentes d'echantillons provenant de Auschwitz I et de 
Birkenau. II resulte de ces analyses et de la comparaison avec 
les resultats connus d'analyses de ferro-cyanures non dissous que 
ceffe presumee insfallafion de chambre a gaz n'a jamais efe 
exposee a des concenfrafions repefees de cyanure necessaires a 
des executions : prenanf pour reference I'echanfillon de confrole 
de la chambre de desinsecfisafion n° 32 de Birkenau, qui 
comprenaif 1 050 mg/kg, la plus grande concenfrafion frouvee a 
Maufhausen a efe de 32 mg/kg, ce qui indique qu'a un cerfain 
momenf dans le passe le bafimenf a faif I'objef d'une 
fumigafion. Cela indique clairemenf que ceffe insfallafion 
n'efaif pas une chambre a gaz. 

Apres une enquefe approfondie, le pr&enf enquefeur a 
defermine qu'il n'efaif pas possible de proceder dans ceffe 
insfallafion a des execufions par le gaz. Au mieux des 
connaissances fechniques de cef enquefeur, ce local n'auraif 
jamais pu efre ufilise pour des execufions par le gaz ef n'a 
jamais efe ufilise en fanf que chambre a gaz d'execufion. 

A cofe de I'insfallafion se frouve la zone de la morgue, qui 
confienf une unife de refrigeration pour mainfenir les cadavres 
au froid. Ceffe morgue confienf aussi une piece de dissection ef 
un cremafoire, qui sonf fous adjacenfs ef relies a I'hopifal. Le 
cremafoire exisfanf confienf un four a un (1) moufle. Dans une 
piece configue,on frouve les fraces d'un aufre four cremafoire a 
un(l) moufle qui a efe enleve. Le moufle exisfanf monfre les 
signes d'un usage fres imporfanf, ce qui esf normal dans un camp 



Le second rapport Leuchte^3 


de cette taille avec seulement deux (2) moufles. Les deux unites 
fonctionnaient au charbon. 

On pent noter (en utilisant la regie des 9 pieds carres 
[80 dm2]) qyg presumee chambre a gaz n'aurait contenu que 
dix-sept (17) persormes. Depourvue d'un systeme d'evacuation, 
il faudrait, de I'avis du present enqueteur, au moins une semaine 
pour ventiler la piece, pour les memes raisons que celles qui ont 
ete exposees a propos de Dacbau. 


Chateau de Hartheim 

L'installation consiste en une piece ma^onnee adjacente a 
une tour d'un chateau vieux de plusieurs siecles. Ce chateau 
avait ete dorme par la Courorme au service de sante mentale 
d'Autriche et s'est trouve place ensuite sous le controle du 
gouvemement allemand lorsqu'il a pris la direction du 
gouvemement de I'Autriche et du service de sante mentale 
autrichien. Cette installation avait ete utilisee comme hopital 
psychiatrique et elle a conserve le meme usage sous le controle 
allemand. On a dit que des executions de masse par le gaz ont 
ete menees dans cet endroit sur des prisormiers que Ton 
transferait a cet effet depuis Dachau et Mauthausen. 

La presumee chambre a gaz etait une piece situee au rez- 
de-chaussee, contigue a I'une des tours du chateau. Cette piece a 
une surface de 192 pieds carres (17,8 m^) et un volume de 1 728 
pieds cubes (48,3 m^). Elle a un plafond voufe qui affeinf environ 
8,9 pieds (2,70 m) a son poinf le plus eleve. L'insfallafion 
possedaif une (1) porfe ef une (1) fenefre, bien qu'on aif pratique 
mainfenanf une ouverfure recfangulaire dormanf sur une piece 
adjacenfe. 11 n'exisfe aucun sysfeme pour I'infroducfion du 
«Zyklon B» ni pour evacuer le gaz apres usage. La piece a 
aujourd'hui efe complefemenf refaife. On a recemmenf plafre 
les murs ef le plafond. 11 y a frois (3) revefemenfs de sol neufs 
les uns au-dessus des aufres. On a meme fransforme la porfe en 
porfe de cellule du type de celles que I'on trouve dans les 
institutions psychiatriques modemes avec un oeilleton de 
surveillance. La fenetre est reputee etre la fenetre d'origine, 
mais elle laisserait fuir le gaz si elle etait utilisee dans ce but. 
Ni la porte ni la fenetre ne sont prevues pour recevoir des joints 
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d'etancheite. On dit que tons les appareils de gazage ont ete 
retires enjanvier 1945. En verite, il n'y a pas eu de materiel de 
gazage vu que les murs sent extremement epais, ce qui est 
caracteristique de 1'architecture et de la construction des 
chateaux, et il n'aurait pas ete facile de les percer pour 
installer des orifices pour I'infroducfion du gaz ef pour la 
venfilafion. Dans ceffe piece ef dans celle qui lui esf configue on 
frouve des plaques a la memoire de ceux qui, dif-on, sonf morfs 
par gazage a cef endroif. Le chafeau esf aujourd'hui occupe par 
des apparfemenfs. 

On peuf dMuire de la consfruefion que cef endroif ne 
pourraif abrifer une insfallafion ou I'on auraif realise des 
execufions par le gaz, les murs efanf frop epais pour y insfaller 
un maferiel de gazage. Cerfainemenf, en raison de la 
consfruefion de la piece, fouf changemenf seraif visible ef 
difficile a cacher. Il n'y a aucune frace d'une evenfuelle 
cheminee pour I'evacuafion du melange gaz/air ef il n'y a pas 
de moyen d'en insfaller une. La fenefre auraif cerfainemenf 
laisse fuir de grandes quanfifes de gaz morfel. Nous n'avons 
preleve aucun echanfillon sur place parce que les lieux onf efe 
considerablemenf fransformes, ce qui auraif inconfesfablemenf 
fausse les r&ulfafs de I'analyse. 

On peuf nofer (en ufilisanf la regie des 9 pieds carres 
[80 cm^]) que la pr&umee chambre a gaz n'auraif confenu que 24 
persormes environ. Depourvue d'un sysfeme d'evacuafion, ceffe 
piece auraif necessife au moins une semaine pour efre venfilee 
(cf Dachau). 

A la suife d'un examen approfondi, mene sur place, le 
presenf enquefeur affirme cafegoriquemenf, au mieux de ses 
connaissances fechniques, que ceffe insfallafion n'a jamais efe 
ufilisee ef n'auraif jamais pu efre ufilisee pour des execufions 
par gazage. L'ufilisafion verifable de ceffe piece resfe incormue 
au presenf enquefeur. Si Ton compare ceffe piece a celle qui lui 
esf symefrique de I'aufre cofe, il se pourraif qu'elle aif servi 
d'enfrepof. 

Il n'exisfe pas de cremafoires affenanfs a cef endroif. 

Il esf assez eformanf de consfafer que les publications 
officielles du musee affirmenf que Dachau ef Maufhausen, qui 
efaienf dofes fous deux d'insfallafions egales ou meilleures que 
celle du chafeau de Harfheim, envoyaienf des defenus a 



Le second rapport Leuchte^ 


Hartheim pour y etre gazes. On pent se demander pourquoi cela 
se serait produit puisque la pretendue installation de 
Hartheim aurait ete si difficile a consfruire, ef qu'elle efaif si 
pefife ef si loin de Dachau (200 km). Si Ton s'appuie sur foufes 
les preuves qui sonf disponibles, il devienf fouf a fail clair 
qu'aucune insfallafion pour le gazage n'a jamais exisfe dans 
aucim de ces endroifs. 


EQUIPEMENT SPECIALISE: 

EMEXISTANT 

Aucoursde foufes les enquefes effecfuees par I'aufeur du 
presenf rapporf en Pologne, en Allemagne ef en Aufriche, il n'a 
jamais efe possible de frouver uneconsfrucfionouunequipemenf 
qui soil specifique d'une chambre a gaz. On ne frouve pas de 
cheminees ayanf la haufeur necessaire, pas de venfilafeurs, pas 
de generafeurs de gaz, pas de prises d'air prechauffe, aucune 
peinfure speciale ou maferiau d'efancheife sur les murs, le sol 
ou les plafonds, aucune insfallafion de securife pour ceux qui 
feraienf foncfionner ces insfallafions, ef aucune concepfion 
maferielle coherenfe qui auraif efe ufilisee de maniere 
permanenfe dans ces presumees chambres a gaz. On ne con^oif 
pas le fail que les Allemands, doles d'une fechnologie 
haufemenf developpee pour les chambres de desinsecfisafion, 
n'auraienf jamais applique ceffe fechnologie aux presumees 
chambres a gaz d'execufion. 


CONCLUSION 

Apres avoir efudie foufe la documenfafion ef examine fous 
les emplacemenfs a Dachau, Maufhausen ef au chafeau de 
Harfheim, cef enquefeur a efabli qu'il n'avaif exisfe aucune 
chambre a gaz d'ex&ufion dans aucun de ces endroifs. Le presenf 
enquefeur affirme, au mieux de ses connaissances fechniques, 
qu'on ne peuf pas serieusemenf considerer que dans ces empla- 
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cements, qu'il a inspectes, les presumees chambres a gaz aient 
ete a I'epoque utilisees ou puissent aujourd'hui fonctionner 
comme des chambres a gaz d'execution. 

Fait a Malden, Massachusetts, le 15 juin 1989 

Fred A. Leuchter, Jr. 

Ingenieur en chef 


Fred A. Leuchter Associates 
231 Kennedy Drive 
Unit no 

Boston, Massachusetts 02148 
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BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

etablie par Robert Faurisson 


(I. Le premier rapport Leuchter - IL Dachau - III. Mauthausen 
- IV. Hartheim - V. Le probleme des chambres a gaz) 


I Le premier rapport Leuchter 

• Fred A. Leuchter, An Engineering Report on the Alleged 
Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenamnd 
Majdanek, Poland, 1988, 193 p. Ce rapport avait ete prepare 
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pour Ernst Ziindel ; il a ete enregistre a son proces (Toronto, 
Canada, 1988) au titre de «piece a conviction soumise a 
examen» (lettered exhibit) ; il contient en copie les certificats 
originaux d'analyse des echantillons de briques et de mortier 
preleves a Auschwitz et a Birkenau. 

• Fred A. Leuchter, The Leuchter Report : The End of a Myth 
preface de Robert Faurisson, Samisdat Publishers Ltd., 1988, 
132 p., imprime sous licence aux Etats-Unis, P.O. Box 726, 
Decatur, Alabama 35602 USA ; edition illustree du rapport 
original ; les resultats d'analyse des briques et du mortier sont 
presentes sous la forme de graphiques. 

• Fred A. Leuchfer, «Rapporf fechnique sur les presumees 
chambres a gaz homicides d'Auschwifz, de Birkenau ef de 
Majdanek», Annales d'Histoire Revisionniste n° 5, efe- 
aufomne 1988, p. 51-102, preface de Roberf Faurisson. Cef 
arficle ne reproduif que I'essenfiel du rapporf, ainsi qu'un 
graphique ef huif fableaux. 


II Dachau 

• Doc. L-159 (langue d'origine : anglais) : Documenf n° 47 du 
79 eme Congres, session, Senaf des Efafs-Unis : «Rapporf, en 
dale du 15 mai 1945, fail par une commission speciale du 
Congres adresse au Congres des Efafs-Unis, apres la visife des 
camps de concenfrafion de Buchenwald, Nordhausen ef 
Dachau : sifuafion dans les camps ef cruaufes qui y onf efe 
commises» (cofe d'audience : USA-222), TMlOl, XXXVII, p. 621 : 


Un trait distinctif du camp de Dachau etait la chambre a gaz pour 
I'execution de prisonniers et les installations relativement elaborees pour 
les executions par balles. - La chambre a gaz etait une grande piece situee 
au centre du batiment du crematoire. Cetait une construction de beton. Ses 
dimensions etaient d'environ 20 x 20 pieds et le plafond etait d'une 


(1) Le sigle TMI (Tribunal Militaire International) renvoie a la version 
fran(;aise des debats et des documents du Proces des grands criminels de guerre 
fl//e mantis (Nuremberg 1945-1946). Le sigle IMT (International Military 
Tribunal) renvoie a la version americaine, laquelle n'est pas a confondre avec la 
version britannique. 
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hauteur de quelque 10 pieds ! Deux murs, qui se faisaient face, 
comportaient des portes etanches par lesquelles on pouvait emmener les 
prisonniers condamnes dans la chambre a gaz et les en retirer apres 
execution. L'introduction du gaz dans la chambre etait controlee par le 
moyen de deux valves sur I’un des murs exterieurs et, sous les valves, il y 
avait un petit ceilleton muni d'un verre au travers duquel I’operateur 
pouvait voir mourir les victimes. Le gaz etait introduit dans la chambre 
par des tuyaux aboutissant a des dispositifs en laiton perform de trous et 
fixes au plafond. La chambre etait d’une dimension suffisante pour 
executer probablement cent hommes a la fois. 


• Section OSS, 7^™® Armee (Etats-Unis) (langue d'origine : 
anglais), Dachau Concentration Cam,p preface du colonel 
William W. Quinn, 1945, p. 33 : 


CHAMBRES A GAZ [pluriel]: Les internes qui etaient amenes au camp de 
Dachau exclusivement pour execution etaient, dans la plupart des cas, des 
juifs et des Russes. 11s etaient amenes dans I'enceinte, alignes pres des 
chambres a gaz et ils etaient passes en revue de la meme fa(;on que les 
internes qui venaient a Dachau pour y etre emprisonnes. Ensuite, on les 
conduisait en rangs vers une piece et ils devaient se deshabiller. Chacun 
recevait une serviette et un morceau de savon comme s'ils allaient prendre 
une douche. Durant toutes ces operations, rien ne leur laissait supposer 
qu'ils allaient etre executes, vu que la routine etait la meme pour tous les 
internes a leur arrivee dans le camp. - Ensuite, ils entraient dans la 
chambre a gaz. Au-dessus de I'entree, en grosses lettres noires, etait ecrit 
«Brause Bad» (douches). 11 y avait environ 15 pommes de douche, 
suspendues au plafond, d'ou sortait alors le gaz. 11 y avait une grande 
chambre dont la capacite etait de 200 et cinq plus petites chambres, 
chacune d’une capacite de 50. L'execution prenait approximativement 10 
minutes. De la chambre a gaz, la porte conduisait au Crematoire ou les 
corps etaient transportes par les internes choisis pour ce travail. Les 
cadavres etaient alors places dans 5 fours, a raison de deux ou trois corps a 
la fois. 


• Mission Militaire Fran^aise aupres du 6™® grouped'armees. 
Guerre chimique,nr 23/Z, C/zflm fere de Dachau, Rapports 
du capitaine Fribour,^ et 17 mai 1945, 5 p., 6 planches, 1 photo 
(25 mai 1945) (langue d'origine : fran^ais). Le capitaine 
Fribourg, apres un examen d'une joumee a Dachau, n'est parvenu 
dans son rapport a aucune conclusion definitive. II a considere 
qu'une seconde visite serait necessaire pour d&ouvrir le systeme 
de circulation du gaz toxique et les communications possibles 
avec les chambres a gaz de desinfection situees a proximite. II a 
aussi pr&onise im sondage de tous les murs. 
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• Capitaine P.M. Martinot, 23 mai 1945 (langue d'origine : 
anglais). Rapport sur les conditions dans les camps de 
prisonniers, dicte par le capitaine P.M. Martinot le 23 mai 
1945, p. 226, Archives Nationales americaines a Suitland, 
Maryland, R.G. 153, 19-22 BK 37, US War Department, War 
Crimes Office, Judge Advocafe General's Office : 


Un temoin oculaire m'a parle de Textermination massive de juifs qui 
etaient envoyes dans une chambre a gaz a raison de 500 a la fois et, de la, 
dans le crematoire, et I’operation etait repetee jusqu'a ce que le convoi tout 
entier de plusieurs milliers de personnes fut liquide. Au camp 
d’Auschwitz, la meme chose avait lieu mais sur une bien plus grande 
echelle, avec six crematoires fonctionnant nuit et jour pendant plusieurs 
jours. Temoin : Wladislaus Malyszko. 


• Quarfier General de la 3®™® Armee (Efafs-Unis) (langue 
d'origine : anglais), Equipe n° 1 du Service de Renseignemenfs 
sur le maferiel ennemi. Service de la Guerre Chimique, 22 aouf 
1945, Rapporf du Ss* Joseph H. Gilberf au Major James E. Murm : 
Sujef: Chambre a gaz de Dachau, p. 3 : 


Sur la base des interviews ci-dessus rapportees et aussi sur la base de 
I'inspection meme de la chambre a gaz de Dachau (apparemment elle n’a 
pas ete utilisee), I'opinion du soussigne est que la chambre a gaz n’a pas 
repondu aux buts d'execution et qu'aucime experimentation n'y a jamais eu 
lieu. Vu le fait que beaucoup d'informations sures ont ete fournies aux 
Allies par d'anciens detenus en ce qui concerne la malaria ainsi que les 
experiences [de resistance] aux hautes pressions et a I'eau froide, il est 
raisonnable de supposer que, si de telles experimentations sur le gaz 
avaient pris place, on disposerait d'informations similaires. 


• Doc. PS-2430 (langue d'origine : anglais) : Nazi Concen 
tration and Prisoner-of-War Camps : £)ocumentary Motion 
Picture, film projefe devanf le Tribunal de Nuremberg le 29 
novembre 1945, TMl, XXX, p. 470 : 

Dachau-Usine d’horreurs [...] Voici, suspendus en rangees bien ordonnees, 
les vetements des prisonniers asphyxies dans la mortelle chambre a gaz. 
On les avait persuades de retirer leurs vetements sous le pretexte de 
prendre ime douche pour laquelle on leur avait fourni serviettes et savon. 
Voici le «Brausebad» - la salle de douche. A I’interieur de la salle de 
douche : les conduits de gaz. Au plafond : les fausses pommes de douche. 
Dans la piece de I'ingenieur : des tuyaux d'admission et d'echappement. 
Boutons de commande pour controler I'entree et la sortie du gaz. Un volant 
pour regler la pression. Du cyanure en poudre etait utilise pour produire la 
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fumee mortelle. De la chambre a gaz, les cadavres etaient transportes au 
crematoire. 


• Philipp Rauscher, Never Again/Jamais P/^Munich, 1945 
(?) (langues d'origine : anglais et fran^ais); contient un plan de 
la zone du crematoire ; p. 24 : 

La chambre a gaz avail ete construite pour les executions en masse. On y 
employait le gaz asphyxiant Cyclon B. 

• Doc. NO-3859/64 et 3884/89 (langue d'origine : allemand) : 
28 pages de documents et de plans (1942) au sujet de la «Baracke 
X» (Staatsarchiv Niirnberg) ; aucun de ces documents ne laisse 
supposer I'existence d'une chambre a gaz. 

• Doc. PS-3249 (langue d'origine : allemand) : temoignage sous 
serment d'un detenu tcheque, le docteur en medecine Franz 
Blaha, 9 janvier 1946, TMI, XXXII, p. 62 : 

Beaucoup d’executions se firent par les gaz, les fusillades ou les piqures, a 
I'interieur meme du camp. La chambre a gaz fut achevee en 1944, et le Dr. 
Rascher me chargea d'examiner les premieres victimes. Sur les huit ou 
neuf personnes qui se trouvaient dans la chambre a gaz, il y en avail trois 
encore en vie ; mais les autres semblaient mortes. Leurs yeux etaient 
rouges et leurs visages boursouflfe. Beaucoup d'intern& furent par la suite 
tues de cette fagon ; apres on les transportait au four crematoire ou je 
devais examiner leur denture a cause de tor. 

Deux jours plus tard, le 11 janvier 1946, le Dr. Franz Blaha 
temoigna a la barre du Tribunal de Nuremberg. L'avocat 
general americain, Thomas J. Dodd, lut son temoignage. Ni 
I'accusation ni la defense ne demanderent au temoin d'expli- 
cation au sujet de la chambre a gaz. Fort probablement, le 
president du tribunal, le Britarmique Lord Justice Lawrence, 
n'aurait pas autorise pareille demande d'explication, vu que, 
implicitement, «notification judiciaire» (judicial notice) avait 
ete prise de I'existence des chambres a gaz comme I'attestaient 
les rapports officiels des differentes commissions alliees d'en- 
quetes sur les «crimes de guerre» (article 21 du Statut du TMI) et 
vu que les questions estimees trop indiscretes n'etaient pas 
reellement permises. Par exemple, quand le Dr. Blaha se vit 
poser une question difficile par M® Alfred Thomas, avocaf 
d'Alfred Rosenberg, Lord Jusfice Lawrence I'inferrompif pour 
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lui dire : «I1 s'agit ici d'un proces rapide» (TMI, V, p. 198). 
Encore cette traduction officielle n'est-elle pas exacte. Le 
president du tribunal a utilise le mot d' «expeditious» (IMT, V, 
p. 159), lequel signifie «expeditif». La meme faute de 
traduction figure dans la version fran^aise de I'article 19 du 
Statut du TMI, qui definit la procedure comme devant etre 
«rapide» alors qu'en fait elle devait etre «expeditive». 

• Sir Hartley Shawcross, procureur general britarmique au 
Tribunal de Nuremberg, le 26 juillet 1946, mentiorme (langue 
d'origine : anglais) «les chambres a gaz et les crematoires» non 
seulementd'Auschwitz et de Treblinka mais aussi de Dachau, 
Buchenwald, Mauthausen, Majdanek et Oranienburg (TMI, XIX, 
p. 456). Ce procureur est toujours en vie (1989) et habite Londres. 

• Lieutenant Hugh C. Daly, 42nd «Rainbow» Infantry Dwi 
sion/A CombatHistory of World War //Army and Navy 
Publishing Company, Baton Rouge, Louisiane, 1946 (langue 
d'origine : anglais) : 

Les prisonniers [etaient] entasses dans les chambres a gaz [plurieUpour 
mourir [...]. Desmilliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont morts de 
cette fagon a Dachau [...] ; le systeme d'assassinat par gaz continuait 
(p. 99). 

A la page 105, une legende de photo porte : 

Tues par gaz, ces cadavres sont entasses dans une piece d'entrepot en 
attente de leur cremation, mais on avait ferme les fours par manque de 
charbon». 

• M.G. Morelli (pere dominicain), Terre de detress^Bloud et 
Gay, 1947, p. 15 (langue d'origine : frangais) : 


J’ai pose des yeux plerns d’epouvante sur ce sinistre hublot d’ou les 
bourreaux nazis pouvaient paisiblement voir se tordre les gazes 
miserables. 


A la page 73 : 


De temps en temps, on prflevait, dans cette foule de malheureux [du block 
des invalides] les elements d'un convoi qui seraient diriges sur une 
chambre a gaz quelconque. 
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• Monseigneur Gabriel Piguet (eveque de Clermont-Ferrand), 
Prison et deportatio,neditions Spes, p. 77 (langue d'origine : 
frangais) : 


Je fis un court sejour au bloc 28, occupe par 800 pretres polonais [...]. 
Plusieurs de leurs vieux pretres, juges inutilisables, etaient passes par la 
chambre a gaz. 


• «Le Document Muller», 1®'' octobre 1948 (langue d'origine : 
allemand). Voy. Annales dUistoire RevisionnisM° 4, prin- 
temps 1988, p. 12. Selon I'Autrichien Emil Lachout, la police 
militaire alliee et ses auxiliaires autrichiens recevaient 
regulierement copie des rapports rediges par les commissions 
d'enquete alliees sur les camps de concentration. Ces rapports 
servaient pour la recherche des «crimes de guerre». Le D'' 
octobre 1948, le commandant Anton Muller et son second, Emil 
Lachout, expedierent la lettre circulaire suivante de Vierme a 
toutes les parties interessees : 


Les commissions d'enquete alliees ont etabli a ce jour qu'il n'y a pas eu 
d’etres humains tues par gaz-poison dans les camps de concentration 
suivants : Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Elossenbiirg, Gross-Rosen, 
Mauthausen et ses camps annexes, Natzweiler, Neuengamme, 
Niederhagen (Wewelsburg), Ravensbriick, Sachsenhausen, Stutthof, 
Theresienstadt. 

Dans ces cas, on a pu prouver qu'il y avail eu aveux extorques et faux 
temoignages. II y a lieu d’en tenir compte lors des enquetes et auditions de 
criminels de guerre. Ce resultat d'enquete devra etre porte a la 
connaissance des anciens detenus des camps de concentration qui lors 
d'auditions font des declarations sur I'assassinat de personnes, en 
particulier de juifs, par gaz-poison dans ces camps. Au cas ou ils 
persisteraient dans leurs dires, on les assignera pour faux temoignage. 


• Gerald Reitlinger, The Final Solution : The Attempto 
Exterminate the Jews of Europe, 1939-1941.ondres, Jason 
Aronson Inc., 1987 (I'edition originale est de 1953), p. 134 
(langue d'origine : anglais) : 


Ainsi, en fin de compte, chaque camp de concentration allemand eut sa 
chambre a gaz en quelque sorte, bien que leur utilisation se revflat 
difficile. La chambre de Dachau, par exemple, a ete preservee par les 
autorites americaines d'occupation pour servir de legon, mais sa 
construction fut entravee et son utilisation reduite a quelques victimes 
d'experimentation, des juifs ou des prisonniers de guerre russes confies par 
la Gestapo de Munich. 
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• Stephen F. Pinter, Lettre sur «Les atrocites allemandes». Our 
Sunday Visitopli juin 1959, p. 15 (langue d'origine : anglais) : 


J'ai passe 17 mois a Dachau apres la guerre en tant que procureur [ou : 
avoue ?] attache au ministere de la Guerre americain et je peux certifier 
qu'il n'y avait pas de chambre a gaz a Dachau. 

• Martin Broszat, Institut d'histoire contemporaine de Munich, 
Lettre a Die Zeit, 19 aout 1960, p. 16 (langue d'origine : alle- 
mand): 


Ni a Dachau, ni a Bergen-Belsen, ni a Buchenwald, des juifs ou d'autres 
detenus n'ont ete gazes. La chambre a gaz de Dachau n'a jamais ete 
completement terminee et mise «en service*. 


• Common SeM$e(New Jersey, USA), 1“ juin 1962, p. 2, publie 
d'apres Combaf Londres, GB (langue d'origine : anglais), «La 
fausse chambre a gaz» : 


Le camp devait avoir une chambre a gaz, alors, comme il n'y en avait pas, 
on decida de dire que la douche en avait ete une. Le capitaine Strauss [de 
I'armee americaine] et ses prisonniers s'attelerent a ce travail. 
Auparavant il y avait des dalles jusqu'a environ quatre pieds [1,20 m[ de 
haut. On prit des dalles identiques dans la salle de sechage voisine pour 
les mettre au-dessus de celles de la douche et un nouveau plafond, plus 
has, fut realise au sommet de cette seconde serie de dalles qu'on equipa 
d'entonnoirs metalliques (pour les entrees de gaz). 


• Paul Berben, Histoire du camp de concentration de Dachau 
(1933-1945), Bruxelles, Comite international de Dachau, 1976 
(langue d'origine : fran^ais) (I'edition originale est de 1968). 
Comme I'indique la jaquette, il s'agit de «L'Histoire Offi- 
cielle» du camp. Cet ouvrage de 329 pages ne contient, sur la 
chambre a gaz, que quelques alineas, particulierement confus, 
aux pages 13 et 201-202. La chambre a gaz aurait ete con^ue, a 
des fins homicides (?), des le debut de 1942 mais, en avril 1945, 
a la liberation du camp, elle n'avait toujours pas fonctionne en 
tant que telle «suite, dans une certaine mesure, semble-t-il, 
[souligne par moi] au sabotage effectue par I'equipe de detenus 
charges de I'installation* (p. 13) ! 

Ce qui est troublant, c'est que cette equipe de detenus 
semble avoir ete chargee de I'installation, a cet endroit, d'une 
chambre de desinfection a partir d'octobre 1944 : «En octobre de 
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1944, le kommando "Montages et reparations" preleve sur celui 
du chauffage ("Kesselhaus" [chaufferie]) re^ut mission 
d installer les conduites de la chambre a gaz» (p. 202). 
«Pendant I'hiver de 1944-45 I'equipe de desinfection proceda 
[en ce lieu], avec I'autorisation du medecin-chef SS, a la 
desinfection au gaz de monceaux de vetements grouillant de 
vermine» (p. 13). 

On me permettra une hypothese et quelques questions : 

- HYPOTHESE : Cette mysterieuse piece de Dachau qui, pour des 
raisons evidentes donnees par Fred Leuchter, n'a pas pu servir a 
gazer des hommes n'aurait-elle pas ete, dans un premier temps, 
une douche (d'ou I'inscription «Brausebad» situee a I'exterieur) 
et, dans un second temps, a partir de la fin de 1944, une chambre 
de desinfection ? L'equipe de la chaufferie n'auraif-elle pas 
fransforme une douche en chambre de desinfection (ef I'ins- 
cripfion «Brausebad» auraif efe laissee a I'exferieur) ? Ceffe 
desinfection ne se seraif-elle pas faife a la vapeur d'eau ? A 
Auschwifz, les desinfecfions se prafiquaienf soil dans des 
chambres a gaz (foncfionnanf, par exemple, au Zyklon B), soil 
dans des chambres a vapeur. On auraif ainsi eu, a Dachau, une 
bafferie de quafre pefifes chambres a gaz (Zyklon B) ef une 
chambre a la vapeur d'eau : foufes pour la desinfection des 
vefemenfs. 

- QUESTIONS : 1) Un panneau insfalle dans la piece porfe, a 
I'affenfion des visifeurs, I'inscripfion suivanfe : « CHAMBRE A 
GAZ "chambre de douche" camouflee — ne fuf jamais ufilisee». 
Pourquoi cache-f-on aux visifeurs que ceffe piece a bel ef bien 
efe ufilisee mais... pour la desinfection des vefemenfs ? 

2 ) Derriere ceffe chambre, on sousfraif a la 
curiosife des visifeurs foufe la parfie du bafimenf ou se frouve 
une enorme conduife isolee, un volanf comme de chaudiere ef 
d'aufres elemenfs de chaufferie; on en a un vague apergu dans le 
film de Nuremberg (voy. ci-dessus PS-2430) ef, aujourd'hui, on 
peuf apercevoir ceffe parfie a fravers les vifres de la parfie 
arriere du bafimenf. Pourquoi inferdif-on aux visifeurs I'acces 
normal a ceffe parfie ? Esf-ce parce qu'il seraif frop evidenf a 
cerfains specialisfes de I'isolafion ef du chauffage que I'ins- 
fallafion d'ensemble esf relafivemenf banale ? Pourquoi la 
salle d'ou provenaif apparemmenf I'enorme conduife isolee esf- 
elle fermee a foufe visife ? 
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3) Paul Berben ne cite manifestement pas toutes 
les sources dont il dispose pour retracer, a sa fa^on, I'histoire de 
cette mysterieuse piece. 11 se contente surtout de renvoyer a un 
temoignage, celui d'un certain Karl Nonnengesser. Pourquoi ? 

• Encyclopedia Judaic^ Jerusalem, 1971, art. «Dachau» 
(langue d'origine : anglais) : 

Des chambres a gaz [pluriel] furent construites a Dachau mats jamais 
utilisees. 

• Nerin E. Gun, Tlze Day of the American^ New York, Fleet, 
1966, apres p. 64 (langue d'origine : anglais), une legende 
photographique porte : 

La «douche». Photographic par Gun [ancien detenu] avec une camera 
volee. C'etait, bien sur, la chambre a gaz. 

Voy. aussi : « 3 166 [detenus] furent gazes » (p. 129) et les 
deux photos precedant la page 129 ; celles-ci montrent deux 
differentes chambres a gaz, dont Tune fonctionnant avec une 
«bombe» {sic) de Zyklon B ! 

• Earl F. Ziemke (professeur d'histoire a I'universite de Geor- 
gie). The U.S. Army in the Occupation of Germany, 1944-1^46 
Washington D.G., Genter of Milifary History U.S.Army, 1975, 

p. 252 (langue d'origine : anglais), menfionne «la chambre a 
gaz» comme si elle avail foncfionne. 

• G. Tillion, Ravensbrtick Seuil, 1973, p. 249-251 (langue 
d'origine : fran^ais). G. Tillion mainfienf fermemenf qu'il y 
avail une chambre a gaz a Dachau el que celle-ci a foncfionne. 
Elle reproche a Marlin Broszaf d'avoir ecrif dans Die Zeit qu'il 
n'y avail pas d'inscripfion «Brausebad», mais M. Broszaf 
n'avaif rien ecrif de fel (voy. ci-dessus). Elle presenfe le 
rapporf du capifaine Fribourg comme efablissanf sans aucun 
doufe I'exisfence ef le foncfionnemenl de ceffe chambre a gaz, 
mais le capifaine Fribourg n'avaif, lui non plus, rien ecrif de fel 
(voy. ci-dessus). 

• Paul W. Valenfine, «WW II Veferan Recalls His Sad Dufy 
af Dachau», The Washington Po^t21 avril 1978, B3 (langue 
d'origine : anglais) : interview de «George R. Rodericks, jeune 
capifaine de I'armee americaine au mois de mai 1945 quand son 
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unite eut pour mission de denombrer les cadavres a Dachau [...], 
assistant du general adjoint de la 7®“'^ Armee en Allemagne [...], 
commandant de rUnite Statistiques 52 chargee de la tenue des 
inventaires du persormel americain». Ce G.R. Rodericks, cense 
etre un statisticien, foumit des chiffres extravagants de cada¬ 
vres (20 000 entassses dans un entrepot) et de fours a gaz (50 a 
60) et parle d' «installations de "douches" ou [les prisonniers] 
etaient executes par le gaz». 

• Arthur Suzman et Denis Diamond, Six Million Did Die/The 
truth shall preuaj/Joharmesburg, Publication du Comite des 
representants juifs d'Afrique du Sud, 1978, 2^™® edition (langue 
d'origine : anglais). En p. 117 figure une cifafion exfraife d'un 
«rapporf sur le camp de concenfrafion de Dachau [...] signe de 
C.S. Coefzee ef de R.J. Monfgomery qui visiferenf le camp le, ou 
aux environs du, 7 mai 1945» : 

La chambre a gaz, de 20 pieds sur 20, offre toutes les caract&istiques d’une 
salle de douches commune ordinaire avec environ cinquante pommes de 
douche dans le toit, un plafond en ciment et un sol en ciment. Mais 11 n'y a 
pas la ventilation habituelle et les pommes deversaient du gaz-poison. 
On a remarque que les portes, tout comme la petite fenetre, etaient garnies 
de caoutchouc et qu'il y avait un oeilleton protege par un verre place a un 
endroit pratique pour permettre au controleur de voir a quel moment le gaz 
pouvait etre arrete. De la chambre de mort une porte mme au crematoire. 
Nous avons fait I'inspection du systeme complique des boutons de 
commande et des tuyauteries qui menaient a la chambre. 

Derriere le crematoire il y avait un lieu d'execution pour ceux qui 
devaient etre fusilles par balle ; et il y avait bien des signes que cet 
endroit avait frequemment servi. 


A la p 122, une legende porte : 


Des victimes de la chambre a gaz de Dachau etaient entassees jusqu'au 
plafond dans le crematoire. 


Le doc. L-159 est cite aux pages 127 et 129. 

• Comite international de Dachau, Konzentrationslager 
Dachau, 1933-194S 1978, 5®™® edition (langue d'origine : 
allemand) ; p. 165 : 


Camouflee en salle de douches, la chambre a gaz n'a jamais servi. Des 
milliers de detenus a exterminer furent envoyes dans d'autres camps ou au 
Chateau de Hartheim, pres de Linz, pour y etre gazes. 



Le second rapport Leuchte97 

• Robert Faurisson, Memoire en defensecontre ceux qui 
m 'accusent de falsifier I 'HistoipParis, La Vieille Taupe, 1980 
(langue d'origine : frangais). L'auteur traite, aux p. 204-209, de 
la correspondance qu'il a echangee en 1977 et 1978 avec Barbara 
Distel, directrice du Musee de Dachau, et le Dr. A. Guerisse, 
president du Comite international de Dachau de Bruxelles, et 
de rimpossibilite dans laquelle ces persormes se sont trouvees 
de lui fournir la moindre preuve de I'existence d'une chambre a 
gaz d'execution a Dachau. 

• Robert Faurisson, Reponse a Pierre Vidal-Naqu^t 2®™® 
edition, Paris, La Vieille Taupe, 1980. A la p. 62, l'auteur 
analyse le temoignage de Fernand Grenier contenu dans 
I'ouvrage de ce dernier, Cetait ainsi (1940-19451 Editions 
sociales, 7®™® edition, 1970, et rapporte en ces termes (p. 267) : 


A cote des quatre fours crematoires qui ne s’eteignaient jamais, une 
chambre: des douches avec, au plafond, des pommes d'arrosoir. L'annee 
precedente [1944] on avait remis a cent vingt enfants de huit a quatorze 
ans une serviette et un savon. Ils etaient entres tout joyeux. On ferma les 
portes. Des douches s'echapperent des gaz asphyxiants. Dix minutes 
apres, la mort avait tue ces innocents que les fours crematoires reduisaient 
en cendres une heure apres. 


• Rene Levesque, Memoir^ Toronto, McClelland & Stewart 
Limited, 1986, p. 192-193 (langue d'origine : anglais) : 


Avant de mettre au travail leurs prisonniers [a Dachau], les Allemands 
leur enlevaient tout ce qu'ils possedaient, y compris leurs dents en or. Puis 
ils les faisaient travailler jusqu'a la mort, surtout la derniere annee quand 
les rations ont commence a se rarefier. Au bout du chemin on les envoyait 
aux «bains» (Baden), des cabanes de pauvre apparence relies a un 
reservoir par quelques tuyaux. Quand les bains etaient pleins a craquer on 
ouvrait le gaz et ensuite, quand les derniers gemissements avaient cesse, 
on transportait les cadavres vers les fours de la piece voisine. - Quand ces 
nouvelles parvinrent au Quebec, et pendant quelque temps encore, les gens 
se refuserent a y croire. Des histoires pareilles, qui depassaient 
I'entendement, rencontraient beaucoup de scepticisme... Je peux vous dire 
que c'etait bien vrai pourtant, que la chambre a gaz etait reelle dans son 
irrealite cauchemardesque. Les pourvoyeurs etaient partis, en essayant 
de sauver leur peau, laissant derriere eux leur dernier chargement de 
cadavres, nus comme des vers dans leur drap mortuaire fait de boue. 
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Ces 28 references ne constituent que I'esquisse d'une biblio- 
graphie de la pretendue «chambre a gaz» de Dachau. Un 
chercheur aurait a conduire des investigations au Musee de 
Dachau et dans differents centres de recherches des Etats-Unis 
ou de I'Allemagne pour y etudier les stenogrammes des 
procedures d instruction judiciaire et des proces contre, par 
exemple, Martin Gottfried Weiss ou Oswald Pohl. On pourrait 
egalement collationner les photographies censees representer 
la ou les chambre(s) a gaz de Dachau ; trois de ces photo¬ 
graphies sont bienconnues : 1 . Celle d'un G.l. portant un casque 
et contemplant les chambres de desinfection censees, a I'epoque 
dela photographie, representer les chambres a gaz homicides 
de Dachau ; 2 . Deux G.L en bormet de police face a la «douche» 
(Brausebad) censee, ensuite, avoir ete la chambre a gaz ; 
3. Quelques G.L ainsi que des senateurs ou representants 
americains visitant I'interieur de ladite «chambre a gaz». 

Complement [1990i 

• Yad Vashem, Encyclopedia of the HolocapSMew York, 
MacMillan, 1990, art. «Dachau», redige par Barbara Distel, 
directrice du Musee de Dachau (langue d'origine : anglais) : 

A Dachau il n'y a pas eu de programme d’extermination par le gaz-poison 
[...]. En 1942 une chambre a gaz a ete construite a Dachau mats elle n'a pas 
ete mise en service. 


Ill Mauthausen 

• Doc. PS-499, 8 mai 1945. Une partie de ce document est 
constitute d'un «Expose sur les differents t 5 qies de meurtre des 
detenus dans le camp de concentration de Mauthausen» (langue 
d'origine : allemand) ; p. 2 : 


Chambre a gaz. 

Les detenus malades, faibles et inaptes au travail etaient, de temps en 
temps, gazes ; s'y ajoutaient des prisonniers politiques a supprimer. On 
comprimait dans la chambre a gaz jusqu'a 120 detenus nus et on 
introduisait alors du «Cyklon B». La mort ne survenait pas avant des 
heures. A travers une vitre dans la porte du local, les assassins SS 
surveillaient le processus. 
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• Doc. PS-2285, 13 mai 1945. Deposition sous serment du lieu- 
tenant-colonel Guivante de Saint-Gaste et du lieutenant Jean 
Veith, tons deux appartenant a I'Armee fran^aise, (langue 
d'origine : anglais), TMI, XXX, p. 142 : 


Ces prisonniers «K» etaient aussitot diriges sur la prison. On leur retirait 
leurs vetements et on les menait aux «salles de douches» [pluriel]. Cette 
salle de douches, situee dans les caves de la prison, a proximite du four 
crematoire, etait specialement congue pour I'execution de prisonniers soit 
par balle, soit par asphyxie. On utilisait a cet effet une toise tout a fait 
speciale. Le prisonnier etait place sous cette toise qui automatiquement 
lui lachait une balle dans la nuque des qu'elle atteignait le sommet du 
cr^e. 

Lorsqu'un arrivage de prisonniers «K» etait trop important, au lieu de 
perdre du temps a les mesurer, on les exterminait par asphyxie au moyen 
de gaz envoye dans la salle de douches par les canalisations d'eau. 


Le texte original de cette deposition sous serment est, 
curieusement, en anglais. Les auteurs n'en ont ete ni interroges, 
ni contre-interroges devant le tribunal. Le procureur americain, 
Golonel Robert G. Storey, en a donne lecture le 2 janvier 1946. La 
traduction fran^aise officielle est fautive (TMI, IV, p. 270). 

• Doc. PS-1515, 24 mai 1945 (langue d'origine : allemand). 
Pretendue «Deposition du commandant du camp de concen¬ 
tration de Mauthausen, le colonel SS (Standartenfiihrer) Franz 
Ziereis». Dans sa forme originale, ce document de dix pages, 
tape a la machine en allemand, ne porte pas de signature. II 
mentionne ceci: Franz Ziereis, couche sur une paillasse, blesse a 
I'estomac et au bras gauche par deux balles, a fait la decla¬ 
ration suivante en reponse a des questions que lui posaient deux 
persormes du Service de Renseignements («Intelligence Gon- 
fidence»). Franz Ziereis a ete interroge pendant six a huit 
heures, puis il est mort. Gette seance de torture a pris place en 
presence du general americain Seibel, commandant de la lie™^ 
Division blindee (toujours vivant, en 1989, a Defiance, dans 
I'Ohio). L'un des deux inferrogafeurs efaif Hans Marsalek, 
ancien defenu, qui habife acfuellemenf [1989] a Vierme, en 
Aufriche, haul foncfiormaire dans la police ef aufeur de 
nombreux ouvrages sur Maufhausen : 


Par ordre du SS-Hauptsturmfiihrer Dr. Krebsbach, une chambre 
camouflee en salle de bains a ete construite dans le camp de concentration 
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de Mauthausen. Les detenus etaient gazes dans cette salle de bains 
camouflee [...]. En realite la chambre a gaz a ete construite a Mauthausen 
par ordre du SS-Obergruppenfiihrer Glucks, qui faisait valoir qu’il etait 
plus humain de gazer des prisonniers que de les fusilier. 

Cette «Deposition» est parfois entrecoupee de remarques 
de la part des interrogateurs, par exemple sur 1' «arrogance 
insolente» de Ziereis. Elle se termine par les mots suivants : 
«De plus, Ziereis declare que, selon ses estimations, quelque 
16 000 000 (??) de persormes ont ete mises a mort dans I'ensemble 
du territoire de Varsovie, de Kowno, de Riga et de Libau». 

Pour les propos qu'aurait tenus Ziereis sur le Chateau de 
Hartheim, voy. ci-dessous «Chateau de Hartheim». 

Sur une page supplementaire on pent lire : «Ne pas utiliser 
1515-PS - Cette declaration a ete corrigee et remplacee.- 
Voy. = 3870-PS.». Signe : D. Spencer. 

• Doc. PS-2176, 17 juin 1945. «Report of Investigation of 
Alleged War Crimes [Rapporf d'enquefe des crimes de guerre 
presumes]» du major Eugene S. Cohen, Invesfigafing Officer 
[Officier charge de I'insfrucfion], Office of fhe Judge Advocafe 
[Bureau du Commissaire du gouvememenf] (Seme Armee 
americaine) (langue d'origine : anglais). On en frouve des 
exfraifs dans TMI, XXIX, 308-314. Ce rapport semble etre le 
principal document concernant Mauthausen et le Chateau de 
Hartheim. On pent le trouver aux Archives nationales de 
Washington, Record Group 238, «US Coimcel for fhe Prosecufion 
of Axis Criminalify Nuremberg Papers [Documenfs de 
Nuremberg du Conseil americain pour la poursuife des crimes de 
l'Axe]», Boife 26, mais un grand nombre des documenfs ou pieces 
a convicfion n'efaienf pas disponibles a I'epoque de nofre 
recherche. Les pieces 75 ef 77 sonf supposees efre des 
declarafions faifes par Ziereis. La piece 216 esf un «Specimen 
degaz-poison ufilise dans la chambre a gaz de Maufhausen ef 
de Gusen n° 1 ef n° 2» (en realife, une boife de desinfecfanf 
Zyklon B). 

• Doc. P-274, avanf ocfobre 1945 (langue d'origine : frangais). 
Rapporf officiel du gouvememenf frangais, TMI, XXXVII, 

p. 118 : 
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[...] deportes politiques [tues] dans les chambres a gaz de Mauthausen. 


• Doc. PS-2223, 3 aout 1945 (?) (langue d'origine : anglais). 
«Report of Investigation of Alleged War Crimes [Rapport 
d'enquete des crimes de guerre presumes]». Parmi une vingtaine 
de rapports ou depositions sous serment, un rapport date 13/14 
fevrier 1945 sur I'interrogatoire de deux deserteurs polonais, 
tous deux anciens membres de I'armee polonaise, qui racontent 
leurs experiences a Mauthausen et a Gusen : 


Une chambre a gaz d’une capacite de 200 prenait soin de beaucoup d'autres 
victimes ; beaucoup de femmes, parmi les patriotes tcheques, soupgonnees 
de sabotage et se refusant a livrer des renseignements, y ont ete gazees. 

• Doc. PS-2753, 7 novembre 1945 (langue d'origine : allemand). 
Temoignage d'un SS, Alois Hollriegl, TMI, XXXI, p. 9 : 


Le bruit qui accompagnait le processus du gazage m'etait familier. 

Le 4 janvier 1946, au tribunal, le procureur adjoint 
americain, le colonel John Harlan Amen, fit subir un 
interrogatoire a Alois Hollriegl. Aucune question ne tut posee 
sur le mecanisme du gazage. Les «aveux» d'Alois Hollriegl sur 
les gazages de Mauthausen jouerent le meme role que les 
«aveux» de Rudolf Hoss sur les gazages d'Auschwitz. Dans les 
deux cas, I'interrogatoire a ete conduit par Amen dans 
I'intention d'accabler Ernst Kaltenbrunner. 

• Resume d'instruction TMI, 20 novembre 1945 (langue d'ori¬ 
gine : anglais). Des officiers fran^ais, apres leur tentative 
d'evasion de camps de prisormiers de guerre furent transferes a 
Mauthausen, TMI, II, p- 59 : 


Quand ils arriverent au camp, ils furent, soit fusilles, soit conduits a la 
chambre a gaz. 

• Doc. PS-2430, (langue d'origine : anglais) : Nazi Concen 
tration and Prisoner-of-War Camps A Documentary Motion 
Picture, film projete le 29 novembre 1945, TMI, XXX, p. 468. A la 
difference de I'extrait du film qui traite de Dachau, I'extrait 
relatif a Mauthausen ne contient aucune vue d'une quelconque 
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«chambre a gaz». Le film se contente de montrer un lieutenant 
de vaisseau americain de Holl 5 rwood, en Californie, qui 
affirme que des gens ont ete executes par le gaz dans le camp : 
parmi eux, un officier de I'armee americaine fait prisonnier par 
les Allemands. 

• Doc. PS-3846, 30 novembre et 3 decembre 1945 (langue d'ori- 
gine : anglais). Interrogatoire de Jobarm Kandutb, ancien 
detenu, TMl, XXXIII, p. 230-243 : 


Ils etaient tues d'une balle dans la nuque. II y avail aussi des femmes. 
Certaines etaient tuees dans la chambre a gaz [...]. [Gissriegl] avail 
conduit les malades a la chambre a gaz [...]. Altfudisch [...] conduisait les 
femmes vers la piece oil elles se deshabillaient; ensuite, il amenait les 30 
suivantes. Elles devaient aller a la chambre a gaz [...]. Un registre [etait] 
tenu des prisonniers du camp de concentration de Mauthausen qui etaient 
tues par balle, gaz, cremation ou par injections [...]. [Ces notes] sont vraies, 
a savoir que 2-3 000 ont ete tues dans les chambres a gaz ou dans les 
transports ; nous n’en connaissons pas le nombre exact [...]. Kaltenbrunner 
[lors d'une visile] entra en riant dans la chambre a gaz. Puis les gens 
etaient amenes des cachots pour etre executes ; trois sortes d'executions 
avaient alors lieu : la pendaison, la mort par une balle dans la nuque et la 
chambre a gaz ; apres cette demonstration et quand les vapeurs s’etaient 
dissipees, nous devions enlever les corps. 


L'interrogatoire fut lu par le procureur adjoint americain, 
le colonel John Harlan Amen le 12 avril 1946 dans I'intention 
d'accabler Kaltenbrunner (TMI, XI, p. 333-334). 

• Doc. PS-3845, 7 decembre 1945 (langue d'origine : allemand). 
Deposition sous serment d'Albert Tiefenbacber, ancien detenu, 
TMI, XXXIII, p. 226, 227, 229 : 


Reponse. Des femmes tcheques ont ete gazees mais nous n'avons pas obtenu 
la liste de leurs noms. Ce n'est pas moi qui m'occupais des livres [...]. 
Question: Vous souvenez-vous de la chambre a gaz camouflee en maison 
de bains ? 

R. : Oui, nous aidions toujours a extraire les morts de la chambre a gaz. 

Q. : II n'y avail pas de douches dans la chambre ? 

R. : Si. En principe de I'eau froide et de I'eau chaude en sortaient mais le 
debit de I'eau pouvait etre regie de I'exterieur et la plupart du temps on 
arretait I'eau chaude. A I'exterieur de la piece, il y avail le reservoir a 
gaz et deux tuyaux conduisaient de la a la salle.Il y avail une fente a 
I'arriere et le gaz s'echappait de cette fente. 

Q. : Le gaz ne venait jamais des douches ? 

R. : Toutes les douches etaient bouchees. C'etait juste pour donner 
I'impression que les prisonniers entraient dans une salle de bains. 
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[...] 

Q. : Vous souvenez-vous des 800 dernieres personnes qui ont ete tuees a 
coups de baton ou par noyade ? 

R. : Out, je sais comment on conduisait les gens a la chambre a gaz, et de 
I'eau chaude et de I'eau froide etaient deversees sur eux, et ensuite ils 
devaient se mettre en ligne et on les battait jusqu'a ce qu'ils meurent [...]. 

Q. : Kaltenbrunner etait-il avec [Himmler pour visiter Mauthausen] ? 

R : Kaltenbrunner est un type brun, je le connais du crematoire, mais je ne 
peux pas dire s'il etait avec Himmler. Je me souviens de Himmler a cause 
de son monocle. [On se souviendra que Himmler portait des lunettes. 


Un tres court fragment de la deposition sous serment de 
A. Tiefenbacher a ete lu au tribunal par le colonel Amen a 
Kaltenbrurmer, le 12 avril 1946, fragment dans lequel 11 
pretendait qu'il avait vu Kaltenbrurmer trois ou quatre fois a 
Mauthausen. Kaltenbrurmer repliqua que c'etait «absolument 
faux» (TMl, XI, p. 332-333). Le tribunal n'a pas requis la 
comparution d'A. Tiefenbacher. 

• TMI, VI, p. 281, 29 janvier 1946.(langue d'origine : frangais). 
Temoignage de F. Boix, un Espagnol refugie en France ef deporfe 
a Maufhausen. 11 menfiorme «la chambre a gaz» de 
Maufhausen. 

• Doc. PS-3870, 8 avril 1946 (langue d'origine : allemand). 
Declarafion de Hans Marsalek, faife plus de dix mois apres la 
morf de Ziereis, 23 mai 1945. Voy. ci-dessus PS-1515. TMl, 
XXXIII, p. 279-286. Hans Marsalek jura que : 


Franz Ziereis a ete interroge par moi en presence du commandant de la 
lieme Division blindee (Division blindee americaine) Seibel ; I’ancien 
prisonnier et medecin Dr. Koszeinski ; et en presence d'un autre citoyen 
polonais, d’un nom inconnu, pendant une duree de six a huit heures. 
L’interrogatoire a pris place dans la nuit du 22 au 23 mai 1945. Franz 
Ziereis etait grievement blesse - son corps avait ete traverse de trois 
balles — et il savait qu'il allait bientot mourir, et il m'a dit les choses 
suivantes : [...] Une installation de gazage a ete construite dans le camp de 
concentration de Mauthausen par ordre de I’ancien docteur de la garnison, 
le Dr. Krebsbach, et camouflee en salle de bains. Des prisonniers etaient 
gazes dans cette salle de bains camouflee [...]. Le gazage des prisonniers 
etait fait sur la vive recommandation du SS-Hauptsturmfiihrer 
Dr. Krebsbach [...]. L'installation de gazage de Mauthausen avait ete en 
fait construite sur ordre du SS-Obergruppenftihrer Glucks, parce qu’il 
estimait qu’il etait plus humain de gazer les prisonniers que de les 
fusilier. 
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Une partie de cette declaration a ete lue par le procureur 
adjoint Amen le 12 avril 1946 (TMI, XI, p. 339-342). Kalten- 
brurmer protesta et insista pour que Hans Marsalek vierme a la 
barre en vue d'une confrontation mais ce dernier ne vint jamais. 
Le fait est d'autant plus etrange que Hans Marsalek etait en 
1945-1946 le temoin n° 1 et I'expert n° 1 de Mauthausen. II est 
aujourd'hui I'historien officiel du camp. II n'a jamais ete inter- 
roge ni contre-interroge devant un tribunal sur I'operation meme 
de gazage a Mauthausen. 

Pour ce qui conceme ce qu'aurait dit Ziereis, selon H. Mar¬ 
salek, sur le Chateau de Hartheim, voy. ci-dessous «Chateau 
de Hartheim». 

• Sir Hartley Shawcross, procureur britarmique aupres du TMI, 
26 juillet 1946 (langue d'origine : anglais), mentiorme «les 
chambres a gaz et les fours» non seulement a Auschwitz et a 
Treblinka mais aussi a Dachau, Buchenwald, Mauthausen, 
Majdanek et Oranienburg (TMI, XIX, p. 456). II vit encore a 
Londres [1989]. 

• Simon Wiesenthal, KZ-Mauthauseif Linz & Vierme (Au- 
triche). Ibis Verlag, 1946 (langue d'origine : allemand). 
L'auteur reproduit ce qu'il nomme les «aveux» du commandant 
de Mauthausen, p. 7-13. En realite, il reproduit le doc. PS-1515, 
mais partiellement et avec d'etranges modifications ; par 
exemple, le chiffre de 16 000 000 de persormes mises a mort dans 
I'ensemble du territoire de Varsovie, de Kowno, de Riga est 
reduit par S. Wiesenthal a «10 000 000» (p. 13)® . 

Voy. egalement ci-dessous «Chateau de Hartheim». 

• Gerald Reitlinger, The Final Solutiopop. cit, p. 474 : 


Le 8 mai, lorsque les troupes de Patton entrerent dans le camp, Ziereis fut 
identifie dans I'enceinte du camp et on lui tira dans I'estomac. Les aveux 
qu'il fit avant de mourir furent recueillis par un detenu en presence 


(2) A la page 53 de ce meme livre, I'auteur reproduit un dessin realise par lui et 
cense montrer trois detenus ex&utes par les Allemands a Mauthausen. C'est une 
invention. Le dessin a ete fait a partir d’une photo de trois soldats allemands 
fusilles comme «espions» par un peloton d’execution americain et publiee dans 
Life Magazitifll juin 1945, p. 50. 
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d'officiers americains qui ne comprenaient pas I'allemand et ne sont done 
pas tres dignes de foi. 


• Olga Wormser-Migot, Le Systeme concentrationnaire nazi, 
1933-1945, Presses Universitaires de France, 1968 (langue 
d'origine : fran^ais). A la page 541, I'auteur de cette these de 
doctorat, une juive, ecrit qu'en depit des aveux deSSpostbellum 
et de quelques «temoignages» faisant etat d'une chambre a gaz 
dans le camp de Mauthausen, elle n'y croit pas et estime que de 
telles allegations «paraissent de I'ordre du mythe». Elle dit 
aussi qu'im grand nombre de detenus nient I'existence d'une telle 
chambre a gaz mais malheureusement elle ne dorme pas le nom 
de ces detenus. En raison de son incredulite, O. Wormser-Migot 
a ete vivement persecutee ; elle a ete denoncee particulierement 
par Pierre Serge Choumoff. 


• Vincente et Luigi Pappaleterra, novembre 1979, Storia 
lbMstrfltfl(mensuel), p. 78 (langue d'origine : italien). Ils pre- 
tendent qu'aux douches les prisormiers etaient inondes, non par 
de I'eau, mais par un gaz mortel qui jaillissait des petits trous. 
La nature du gaz n'est pas specifiee. 


• Encyclopedia Judaipc^erusalem, 1971, art. «Mauthausen» 
(langue d'origine : anglais) : 


On tuait aussi des prisonniers au moyen de piqures de phenol dans 
I'installation d'euthanasie de Hartheim jusqu’a ce qu’une chambre a gaz 
fut construite a Mauthausen. 


• Evelyn Le Chene, Mauthausep Pierre Belfond, 1974 (traduit 
de I'anglais), p. 74 : 

La chambre a gaz de Mauthausen etait remplie d'oxyde de carbone, qui 
etait pompe du fourgon a gaz au moment n&essaire. 


• Edith Herman, «Thirty years later "death camp" horror an 
indelible memory [Trente ans plus tard, I'horreur des "camps de 
la mort", une memoire indelebile]», Chicago Tribune 4 mai 
1975, section 1 (langue d'origine : anglais) : 
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[Mayer] Markowitz avait 26 ans le 4 mai 1945, trois ans apres son arrivee 
a Mauthausen, un «camp de la mort» situe en Autriche. II n'y avait pas de 
chambre a gaz en ce lieu, et peut-etre etait-ce pire, en quelque sorte. 


• Dr. Charles E. Goshen, docteur en medecine (professeur a 
I'ecole universitaire d'ingenieurs de Vanderbilt). «Etait 
capitaine dans le Service sanitaire de Tarmee americaine a 
I'epoque des faits qu'il raconte»), T/te Tennesseap23 avril 1978 
(langue d'origine : anglais) : 


Les morts de juifs nous ont amenes a examiner les chambres a gaz. Nous 
avons trouve une petite chambre hermetique au sous-sol de la prison 
principale et, a I'interieur, plusieurs reservoirs, vides et pleins, de HCN, 
un gaz tres mortel. 

Nos amis prisonniers nous ont dit que la chambre avait eu deux usages 
differents. Les lundis, mercredis et vendredis pour desinfecter la literie et 
les vetements de leurs poux ; les mardis, jeudis et samedis pour executer 
des prisonniers. 

Les trois victimes de chambre a gaz que nous y avons trouvees avaient ete 
manifestement tuees juste avant la fuite des troupes SS. 


• Pierre Serge Choumoff, Les Chambresa gaz de Mauthausen 
(La verite historique, retablie par P.S. Choumoff, a la 
demande de I'Amicale de Maufhausen), Paris, Amicale, 1972 
(langue d'origine : frangais). Aux pages 17-28,1'aufeur fraife de 
la chambre a gaz. La piece adjacenfe avail efe une piece de 
confrole pour I'arrivee du gaz. La nafure du gaz n'esf pas 
specifiee. Une brique chaude efaif apporfee dans la cellule de 
gazage. Le gaz efaif infroduif dans la chambre a gaz par un 
fuyau laque blanc perce de frous (p. 19). II esf significafif que 
1'aufeur, comme fous ceux qui fraifenf de ce sujef, evife de foumir 
des phofos de ladife chambre a gaz excepfe deux : I'une monfre 
I'exterieur de I'une des deux porfes ef I'aufre presenfe, avec un 
effef de grossissemenf desfine a la rendre dramafique, une toute 
petite partie de I'interieur de la chambre a gaz. II y a aussi la 
photo d'une boite de Zyklon B. Aux pages 83-87, I'auteur s'en 
prend vivement a Olga Wormser-Migot. 


• Hans Marsalek, Die Geschichte des Konzentrationslagers 
Mauthausen : Dokumentatioyi Osterreichische Lagergemein- 
schaft Mauthausen, Vierme, 1980, reedition, 1^''® publication en 
1974 (langue d'origine : allemand); p. 211 : 
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Avant les gazages, un sous-officier SS faisait chauffer une brique dans I'un 
des fours du Krema et I'apportait dans une petite piece compartimentee et 
situee pres de la chambre a gaz. Cette chambre a gaz contenait une table, 
des masques a gaz et I'unite d'rntroduction du gaz reliee a la chambre a 
gaz au moyen d’un tuyau. La brique chaude etait posee au bas de I’unite 
d’introduction du gaz : ceci avait pour but d’accelerer le processus de 
transformation des cristaux de «Zyklon B» en gaz liquide. Quand le gaz 
dans la chambre etait suffisant, la mort par suffocation intervenait au 
bout de 10 a 20 minutes. 

Quand im docteur SS, qui surveillait I'operation au travers d'un oeilleton 
amenage dans Tune des deux portes de la chambre a gaz, s’etait assure que 
les gens etaient bien morts, la chambre a gaz etait debarrassee du gaz au 
moyen de ventilateurs qui I'aspiraient pour le rejeter a I'air libre. 

Le processus complet du gazage pour im seul groupe, comprenant environ 30 
personnes, depuis le deshabillage, le pretendu examen medical, la mise a 
mort, I'evacuation du gaz et le ramassage des cadavres, prenait environ 
une heure et demie a deux heures et demie. 

Hans Marsalek est considere comme I'historien «officiel» 
de Mauthausen. Voy. ci-dessus, doc. PS-1515 et PS-3870. 

• Yehuda Bauer, A History of the Holocapstlnstitute of 
Contemporary Jewry, Universite hebrai'que de Jerusalem, 
assiste de Nili Keren, Franklin Watts Pubk, Toronto, 1982 
(langue d'origine : anglais); p. 209 : 


Bien qu'il n'y ait pas eu de gazages a Mauthausen, beaucoup de juifs, arnsi 
que des non juifs, sont morts dans ce camp par un processus que les nazis 
appelaient wl’extermination par le travail». 


En 1988, Yehuda Bauer a declare qu'il avait fait la une 
«erreur» qui serait corrigee dans les editions futures de son livre 
(Dokumentations Archiv des osterreichischen Widerstandes, 
Das Lachout-«Dokument», Anatomie einer Fdlsch,M^nne, 
1989, p. 33-34 qui cite une lettre de Y. Bauer du 2 septembre 
1988). 

•EugenKogon, Hermarm Langbein, Adalbert Riickerl, Natio- 
nalsozialistische Massentotungen durchGiftgas, Erancfort, 
S. Eischer, 1983 (langue d'origine : allemand) ; traduction 
francjaise : Les Chambres a gaz, secret d'EfoAd. de Minuit, 
1984, p.222 : 

Dans le camp principal, installe en aout 1938 a I'Est de Linz, on a 
commence en automne 1941 a construire ime chambre a gaz dans la cave de 
I'infirmerie aupres de laquelle se trouvaient aussi les crematoriums. 
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C'etait une piece sans fenetres de 3,80 m de long et 3,50 m de large 
camouflee en salle de douche. Un dispositif de ventilation y avait ete 
installe. Les parois etaient en partie carrelees et les deux portes 
pouvaient etre fermees hermetiquement. Tous les commutateurs et robinets 
pour I'eclairage, la ventilation, I'alimentation en eau et le chauffage se 
trouvaient hors de la chambre. D'une piece voisine, denommee la «cellule 
des gaz», le gaz etait dirige dans la chambre par un tuyau emaille qui, sur 
le cote du mur, c'est-a-dire du cote qu'on ne pouvait apercevoir, etait 
ouvert par une fente d'environ un metre de long. On peut voir encore 
aujourd'hui les restes de cette installation de gazage. 

II est faux qu'on puisse «voir encore aujourd'hui les restes 
de cette installation de gazage». 

• Pierre Serge Choumoff, Les Assassinats par gaz a Man 
thausen et Gusen,camps de concentration nazis en territoire 
autrichiep Amicale des deportes de Mauthausen, 1987 (langue 
d'origine : frangais). II s'agit pour I'essentiel de la meme etude 
quecelle qui a ete publiee en 1972, mais le desordre est plus 
grand. P.S. Choumoff, ingenieur de metier, temoigne d'une 
extreme confusion pour ce qui concerne les chambres a gaz. II ne 
foumit aucune preuve ni aucun detail technique qu'on serait en 
droit d'attendre de la part d'un ingenieur, mais se contente d'en 
appeler aux habituels recits de «temoins» (Kanduth, Ornstein, 
Roth, Reinsdorf, ...). II semble considerer que la seule presence 
d'insecticide «Zyklon B» dans le camp est une preuve de 
I'existence de gazages homicides. Choumoff evalue a au moins 

3 455 le nombre des personnes qui ont ete gazees dans les 
pretendues chambres a gaz de Mauthausen. 

• Michel de Boiiard (ancien detenu de Mauthausen), doyen 
honoraire de la faculte de Lettres de I'universite de Caen, 
membredu Comite d'Histoire de la seconde guerre mondiale, 
membre de I'lnstitut : Declaration faite lors d'une interview 
accordee a Ouest-Franc^ 2-3 aout 1986, p. 6 (langue d'origine : 
fran^ais) : 


Dans la monographic sur Mauthausen que j’ai donnee dans La Revue 
dliistoire de la Seconde Guerre mo«dWe54, a deux reprises je parle 
d’une chambre a gaz. Le temps de la reflexion venu, je me suis dit : oil ai-je 
acquis la conviction qu'il y avait une chambre a gaz a Mauthausen ? Ce 
n'est pas pendant mon sejour au camp car ni moi ni personne ne soupgonnions 
qu'il pouvait y en avoir, c’est done un «bagage» que j'ai regu apres la 
guerre, c’etait admis. Puis j’ai remarque que dans mon texte — alors que 
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j’appuie la plupart de mes affirmations par des references — il n'y en 
avail pas concernant la chambre a gaz... 

• La plaque exposes dans la chambre a gaz de Mauthausen [en 
avril 1989] est ainsi redigee (version frangaise) : 


La Chambre a gaz - camouflee en salle de douches. A travers un tuyau 
d'aspiration se trouvant dans le coin de droite le gaz cyclon B y penetrait. 
C'etait execute dans une petite salle de maniement. Peu avant le 29 avril 
1945 le tuyau d'aspiration avait ete demonte par les SS. 


Lors de I'enquete faite par I'equipe de Fred Leuchter le 10 
avril 1989 sur la «chambre a gaz» de Mauthausen, un 
fonctiormaire du musee declara que Fexplication figurant sur la 
plaque a propos du tuyau d'aspiration etait inexacte. 11 
expliqua que le gaz etait, en realite, introduit par un tuyau 
perfore provenant d'une piece voisine. Le tuyau n'etait plus la 
et on ne retrouvait plus de traces de son existence. Le 
fonctionnaire declara que la premiere explication fournie sur le 
fonctiormement de la chambre provenait de detenus, qui avaient 
dit que le gaz entrait dans la chambre par les pommes de 
douche ; cette explication, disait-il, avait ete abandormee 
depuis longtemps. 


Complement [1990'] 

• Yad Vashem, Encyclopedia ofthe Holocau^top. cit, art. 
«Mauthausen» (langue d'origine : anglais). Cette encyclopedie 
recente est extremement vague sur le sujet de la chambre a gaz 
de Mauthausen ; p. 948, 950 : 

[...] la chambre a gaz [...] etait deguisee en salle de douches [...]. [Des 
femmes tcheques] furent emmenees en groupes a la chambre a gaz. 

* 


11 s'agit la d'une esquisse de bibliographie sur la pretendue 
«chambre a gaz» de Mauthausen. Un chercheur aurait a 
conduire des investigations dans les archives du Musee de 
Mauthausen et dans differents fonds d'archives des Etats-Unis 
et d'Allemagne. 
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IV Chateau de Hartheim 

• Doc. PS-1515, 24 mai 1945, op. cit : 


[Franz Ziereis est cense declarey : 

Par ordre du Dr. Lohnauer et du Dr. Re[na]ult, les professionnels du crime, 
nonamendables, etaient classes comme malades mentaux et envoyes a 
Hartheim pres de Linz oil ils etaient extermines au moyen d'un systeme 
special du Hauptsturmfiihrer Krebsbach [...] Le SS-Gruppenfiihrer Glucks 
dormait I'ordre de designer comme malades mentaux les prisonniers 
faibles et de les tuer par le gaz dans une grande installation. La, environ 
1-1 million de personnes ont ete tuees. L'endroit en question se nomme 
Hartheim et il est situe a 10 km en direction de Passau [...]. Les [fous] 
etaient emmenes a I'lnstitution provinciate (Landesanstalt) de Hartheim 
pres de Linz. Je compte [moi, Pranz Ziereis] qu'avec au moins 20 000 
detenus, en meme temps que les vrais malades mentaux, il a du y avoir au 
cours de rannee,d'apres mon estimation (car j'ai vu les piles de dossiers 
dans la cave), environ 4 millions de gazes. L'etablissement en question a 
Hartheim utilisait I'oxyde de carbone. La piece en question etait carrelee 
et camouflee en salle de bains. L'ex&ution de ce travail n'etait pas 
confiee aux SS, a I'exception du Dr. L[ohnauer] et du Dr. Reyna[u]d, mais 
aux officiers de police. 


• Doc. PS-2176, 17 juin 1945, op. cit, piece a conviction 213. 
Cette piece n'a pu etre retrouvee aux Archives nationales de 
Washington. Pile emanait d'un detenu du nom de Adam-Go- 
lebsk ou Adam Golebski. Evel 5 m Le Ghene la mentionne 
{Mauthausep 1971, op. cit, p. 104-107) et Pierre Serge 
Ghoumoffest cense la reproduire dans une traduction fran^aise 
(Les Chambres agaz de Mauthause,n\972, op. cit, p. 40-42). 
Selon ce qu'indiquent Evel 5 m Le Ghene et Pierre Serge 
Ghoumoff, I'auteur de cette piece pretend que le 13 decembre 
1944 il s'est rendu, en compagnie de vingt detenus de 
Mauthausen, au chateau de Hartheim pour transformer tout 
I'emplacement en home d'enfants. Leur travail a dure 18 jours. 
11 a vu une piece qui avait I'apparence d'une petite salle de 
bains ; la porte en fer etait isolee avec du caoutchouc ; la 
fermeture etait formee par des verrous-leviers massifs ef dans 
la porfe il y avail un pefif hublof rond. Les murs de ceffe piece 
efaienf couverfs a moifie avec des carreaux. 11 y avail six 
douches. De ceffe piece une porfe similaire menaif a une aufre 
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petite chambre ou se trouvait I'appareillage pour le gazage, 
bouteilles a gaz et differents compteurs. 

• Doc. F-274, avant octobre 1945, op. cit, p. 176 : 


Des detenus etaient emmenes de Mauthausen au Chateau de Hartheim 
pour y etre gazes. 


• Doc. PS-3870, 8 avril 1946, op. cit.: 


[Franz Ziereis est cense declarey : 

Sur I'ordre du Dr. Lohnauer, les professionnels du crime, non amendables, 
etaient expedies comme malades mentaux a Hartheim pres de Linz ou ils 
etaient aneantis au moyen d'un systeme special du SS-Hauptsturmfiihrer 
Krebsbach [...]. Le SS-Gruppenfuhrer Glucks donna I'ordre de classer 
comme mentalement deranges les prisonniers faibles et de les tuer dans une 
installation de gazage qui existait au Chateau de Hartheim pres de Linz. 
La, environ million d’etres humains ont ete tues [...]. Le nombre de 
prisonniers qui ont ete mis a mort a Hartheim m’est inconnu, mais le 
nombre de victimes a Hartheim est d’environ million en tenant 

compte des civils qui etaient livres a Hartheim. 


• Simon Wiesentbal, KZ Mauthausepl9A6, op. cit. De meme 
que pour Mauthausen I'auteur reproduit le PS-1515 mais avec 
d'etranges differences. 

• Gerald Reiflinger, The Final Solution, 1971 (edifion ori- 
ginale en 1953), op. cit, p. 141 : 

Des centaines de detenus de Dachau, aryens ou juifs, ont ete gazes au 
Schloss Hartheim au debut de 1942, apres avoir ete juges uniquement sur 
leur passe politique. 


• Olga Wormser-Migof, Le Systeme concentrationnaire nazi, 
1933-1945, 1968, op. cit. L'aufeur menfiorme Plarfbeim de 
maniere exfrememenf vague en fanf que lieu d' «exferminafion» 

(p. 154, 538, 540). 

• Encyclopedia }udai(a\971, op. cit, arf. «Maufhausen» : 
voy. cifafion ci-dessus. 


• Evelyn Le Chene, Mauthausep 1971, op. cit Voy. ci-dessus 
doc. PS-2176, piece a convicfion 213. Un plan du rez-de- 
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chaussee de Hartheim, realise par I'auteur, se trouve en page 
105. 

• Pierre Serge Choumoff, Les Chambres a gaz dMauthauserj. 
1972, op. cit.Vay. ci-dessus doc. PS-2176, piece a conviction 
213. Un plan du rez-de-chaussee de Hartheim se trouve a la 
p. 38.11 est cense provenir d'un detenu de Mauthausen : Bahier. 
11 est date «Linz, 6 septembre 1945» et se trouve dans les 
dossiers de la Police criminelle de Linz (ref. T.G.B. N.R.K. 
2081/85). 

• Lucy S. Dawidowicz, The War Againstthe Jews, 1933-194^ 
New York, Bantam Books, 1975 (langue d'origine : anglais) ; 
p. 178-179 : 

Les malades designes a la mort... etaient alors transferes a I’un des six 
centres d' «euthanasie» (a Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, 
Hartheim et Sonnenstein)... La procedure etait pratique, simple et tout a 
fait trompeuse. En groupes de vingt a trente, les patients etaient 
introduits dans une chambre camouflee en salle de douches. C'etait une 
piece ordinaire, equipee de portes et de fenetres etanches, dans laquelle 
on avait pose des conduites de gaz. Le recipient de gaz comprime et les 
appareils de reglage etaient situes a I'exterieur. Conduits vers I’interieur 
de la chambre sous le pretexte de prendre une douche, les malades etaient 
gazes par le docteur de service. 


Aucune source n'est indiquee pour la description de ce pro¬ 
cessus. 

• Hans Marsalek, Die Geschichte..,.1980, op. ch, p. 213: 


Des qu’un groupe se trouvait dans la chambre a gaz, les portes d'acier 
etaient fermees, le gaz introduit et les victimes tuees. Ensuite la piece 
etait ventilee a I’aide de ventilateurs. 


L'auteur ne precise pas la nature du gaz employe. 11 ajoute 
que I'Allemand Vincenz Nohel a avoue, avant d'etre pendu par 
les Americains, que 30 000 persormes avaient ete tuees au 
Chateau de Hartheim au cours de 1' «Action Euthanasie». 

• Eugen Kogon, Hermarm Langbein, Adalbert Riickerl, NS- 
Massentotungen.,. 1983, op. cit Dans ce livre, qui est cense 
passer en revue tous les gazages de masse, Hartheim n'est 
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mentionne que dans le chapitre consacre a I'euthanasie (voy. 
p. 62, 76-79) ; ni le type de gaz employe (CO ?), ni le nombre 
total des victimes ne sont clairement precises. 

• Raul Hilberg, The Destruction of theEuropean }ew,s 1985, 
op. cit,p. 872-873. L'auteur, qui ne mentiorme aucune chambre a 
gaz pour Mauthausen, affirme que Hartheim etait I'un des 
nombreux «instituts d'euthanasie pourvus de chambres a gaz 
utilisant du monoxyde de carbone pur en bouteille». 

• Pierre Serge Choumoff, Les Assassinats par yaz,. .1987, 
op. cit, ne donne aucune precision sur la chambre a gaz de 
Hartheim. 11 ecrit que, d'apres les aveux de I'AHemand 
Vincenz Nobel, 8 000 detenus en provenance de Mauthausen et 
de Gusen ont ete gazes au Chateau de Hartheim. 

• Hans Marsalek, Hartheim, Establishment for Euthanasia 
and Gassing : Accessory Camtp the KZ (Concentration Camp) 
of Mauthausen{version abregee pour la Communaute autri- 
chierme du camp de Mauthausen, traduit en anglais par Peter 
Reinberg), 4 p. Disponible au Chateau de Hartheim [1989]. Cet 
opuscule fait etat du gazage a Hartheim de 30 000 persormes au 
moyen de gaz «Zyklon B». 

Complement [1990] 

• Yad Vashem, Encyclopedia of the Elolocau^top. cit. Cette 
encyclopedie en quatre volumes ne contient pas d'entree s.v. 
«Hartheim», mais seulement des mentions qui se rencontrent 
aux pages 342, 452, 632, 952, 968, 1129 et 1408. Le type de gaz 
employe a Hartheim aurait ete non pas le Zyklon mais I'oxyde 
de carbone (p. 1129). Les victimes, en plus des malades mentaux, 
auraient ete des internes transferes de Dachau (p. 342) ef de 
sous-camps de Maufhausen comme Gusen (p. 632) ou Melk 
(p. 968). 
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REVUE D’HISTOIRE REVISIONNISTE 


V 1988 : Des historiens juifs 
face au probleme des chambres a gaz 

• Olga Wormser-Migot, Le Systeme concentrationnaire nazi 
(1933-1945), Paris, 1968 (langue d'origine : frangais). Une 
section de cette these est intitulee : «Le Probleme des Chambres 

a Gaz» ; elle represente I'equivalent de trois pages (entre les 
p. 541 et 545). L'auteur ne croit pas a I'existence de chambres a 
gaz a Dachau ni a Mauthausen. 

• Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews 1933-19i^ew 
York, Bantam Books, 1975 (langue d'origine : anglais). L'auteur 
ne mentiorme pas de chambres a gaz ou de gazages a Dachau ni 
a Mauthausen. 

• Raul Hilberg, The Destruction of the European /^zedition 
revue et definitive. New York, Holmes & Meier, 1985 (langue 
d'origine : anglais). Dans cet ouvrage «definitif» en trois 
volumes et 1 274 pages, Hilberg ne fait nulle part mention de 
chambres a gaz ou de gazages a Dachau ni a Mauthausen. 

• Arno J. Mayer, VV/iy Did the Heavens Not Darken ? - The 
«Final Solution» in HistoryNew York, Pantheon Books, 1988 
(langue d'origine : anglais); p. 362-363 : 


Les sources pour I’etude des chambres a gaz sont a la fois rares et douteuses 
[...]. La plus grande partie de ce que ton salt est fondee sur les depositions 
des officiels et des executants nazis lors des proces d'apres-guerre et sur le 
souvenir des survivants et des spectateurs. Ce genre de temoignage est a 
filtrer avec soin vu qu'il peut etre influence par des facteurs d'une grande 
complexite. Les journaux intimes sont rares, ainsi que les documents 
authentiques relatifs a la fabrication, la transmission et la mise a 
execution de la politique d’extermination. Mais des preuves nouvelles 
peuvent encore etre mises a jour. Des journaux prives et des papiers 
officiels sont susceptibles de venir a la surface. Etant donne qu'Auschwitz 
et Majdanek, tout comme les quatre centres d’extermination totale, ont ete 
lib&es par I'Armee rouge, les archives sovietiques peuvent fort bien 
livrer des indices et des preuves quand elles seront ouvertes. En outre, des 
fouilles a I'emplacement des lieux d'extermination ainsi que dans leurs 
environs immediats peuvent aussi apporter de nouveaux renseignements. 



